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FOREWORD 

The  Bulletin  No.  I30  series  of  reports  is  an  integral  part  of 
the  basic  data  program  of  the  Depaiinnent.  This  program  has  been  designed 
to  supplement  the  activities  of  other  agencies  by  collecting  data  not 
avBdlable  elsewhere  and  by  publishing  hydrologic  data  in  a  single  series 
of  publications. 

This  series  of  reports  contains  data  on  climate,  svirface  water, 
and  ground  water  previously  published  annually  in  Bulletins  Nos.  23,  39, 
65,  66,  and  TT.  The  series  will  be  published  etnnually  in  five  volimes, 
each  volujne  to  report  hydrologic  data  for  one  of  five  specific  reporting 
areas  of  the  State. 

The  collection  and  publication  of  data  in  this  report  are 
authorized  by  Sections  225,  226,  228,  and  229  of  the  Water  Code  of  the 
State  of  California. 


William  R.  Gianelli,  Director 
Department  of  Water  Resources 
The  Resources  Agency 
State  of  California 

February  8,  196? 
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INTRODUCTION 

The  Depeirtment  of  Water  Resources  is  concerned  with  the  orderly- 
development,  use,  and  protection  of  California's  vater  resovtrces.  These 
resources  must,  therefore,  be  measured  and  monitored  regularly,  and  the 
results  made  public.  The  objective  of  the  hydrologic  data  program  of  the 
Department  is  to  supplement  the  data  activities  of  other  agencies  so  as 
to  fulfill  the  specific  needs  of  the  Department  and  the  State. 

This  report  contains  data  obtained  by  the  Department  and  its 
cooperators  for  only  the  1965  reporting  year.  Persons  desiring  additional 
Information  for  previous  years  should  contact  the  Department. 

A  summary  of  the  hydrologic  data  programs  in  Southern  California 
is  shovm  in  Table  1. 

Climate 

Ihe  objectives  of  the  climate  program  are  to  provide  s\ifficient 
historical  records  of  the  climate  to  plan  water  development  projects  to 
meet  the  social,  economic,  and  physical  needs  of  the  people  of  California; 
to  record  the  occurrence  of  climatic  factors  quantitatively  with  time  and 
location;  and  to  report  the  historical  record  fl.Timia.ny, 

Data  concerning  dxiration,  frequency,  and  intensity  of  precipi- 
tation over  an  entire  drainage  area  are  required  in  the  planning  suid 
designing  of  flood  control  facilities,  spillways,  canals,  culverts,  and 
local,  drainage  systems.  In  addition,  historical  information  must  also  be 
available  in  order  to  evaluate  the  seasonal  and  cyclic  occxirrence  of  the 
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SUMMARY  OF  HIDROLOGIC  MIA  PRCIGRA^E 
IN  SOUTHERN  CALIFORHIA 


Program 


Origin  ;   Authorization 


Type  collected 


:    Data    :   Frequency  of 
;collected  by:   reported  data 


Number  of 
stations  reported 


1921   Sec .  22G  of  Water 
Code 


Cooperators  Monthly 
UBWB        Monthly 


760 
1^5 


Surface  water 
measurement 

1921 

Sees.  225,  226 
of  Water  Code 

Streamflow 

IWR 
Cooperators 

Daily 
Annually 

5 
17 

Diversions 

Cooperators 

Annually 

5 

Importations 

Cooperators 

Annually 

2 

Reservoir 
content 

Cooperators 

Monthly 

31 

Ground  vater 
measurement 

1921 

Sees.  225,  226 
of  Water  Code 

Depth  to  ground 
vater 

DWR 
Cooperators 

Semiannually 

Weekly 

Every  other  veek 

Monthly 

BVery  other  month 

Quarterly 

Semiannually 

Annually 

750 
250 
390 

3390 
960 
600 

1120 
7UO 

Surface  vater 
quality 

1951 

Sec.  229  of 
Water  Code 

Complete 
mineral 

DWR 
Cooperators 

Monthly 

Every  other  month 

Semiannually 

Monthly 

25 
19 

5 
5 

Trace  elements 
Bacteriological 


Semiannually 

Monthly 

Every  other  month 

Semiannually 

Monthly 


Groxind  water 
quality 


1953   Sec.  229  of 
Water  Code 


Complete 
mineral 


DWR         Semiannually 
Cooperators  Weekly 
Monthly 

DWR         Annually  and  at 
unscheduled 
intervals 

Cooperators  Annually  and  at 
unscheduled 
Intervals 


Annually 


precipitation  for  the  proper  sizing  of  vater  supply  facilities.  Climato- 
logical  data  are  also  needed  for  the  optimum  operation  of  vater  supply, 
flood  control,  recreational,  and  hydroelectric  facilities. 

Daily  precipitation  records  for  the  1965  water  year  were  collected 
from  a-11  known  active  stations  in  Southern  California.  In  the  past,  only 
annual  precipitation  records  for  selected  stations  were  collected  and  pub- 
lished, hut  "because  of  the  increasing  needs  of  the  Department,  daily  records 
are  now  collected.  Monthly  totals  of  precipitation  data  gathered  by  the 
Department  are  published  in  Appendix  A,  which  is  bovind  with  this  book. 

Surface  Water  Measurements 

The  objective  of  the  surface  water  measiirement  program  is  to 
provide  s\ifficient  historical  records  of  s\irface  water  to  plan  water 
development  projects  to  meet  the  social,  economic,  and  physical  needs  of 
the  people  of  California. 

S-urfaoe  water  measurements  of  streamflow,  stage,  and  diversions 
are  needed  for  planning,  designing,  and  operating  water  supply,  flood 
control,  recreational,  and  hydroelectric  facilities. 

For  the  most  part,  the  objective  is  met  through  measurement 
programs  operated  by  the  U.  S.  Geological  Survey,  sane  of  which  are 
cooperative  with  the  Department,  and  by  measurement  programs  of  local 
agencies.  Streamflow  data  collection  by  the  Department  in  Southern 
California  is  limited  to  stream-gaging  stations  in  the  vicinity  of  the 
State  Water  Project  on  Castaic  Creek,  Elizabeth  Lake  Canyon  Creek,  and 
the  West  Fork  of  the  Mojave  River  and  its  tributaries. 


No  signlficaxit  changes  vere  made  in  the  program  diiring  the  I965 
water  year.  Among  the  data  collected  are  information  on  flow  from  selected 
streams,  water  stored  in  reservoirs,  water  diverted  from  the  Colorado  River 
for  use  in  California,  and  importation  of  water  to  coastal  Southern 
Ceilifomia.  These  data  are  presented  in  Appendix  B,  which  is  hound  in 
this  hook. 

Ground  Water  Measurements 

The  objectives  of  the  ground  water  measxarement  program  ajre  to 
provide  a  general  knowledge  of  the  grovind  water  resources  of  the  State  and 
to  pi^vide  data  for  the  planning  and  development  of  the  ground  water 
resources.  To  attain  these  objectives  in  Southern  California,  the 
Department  acts  as  the  coordinating  and  central  compilation  agency  while 
encouraging  IocelL  agencies  to  perform  the  field  measurements. 

Because  groiind  water  is  the  major  source  of  supply  beneficially 
used  in  Southern  California,  ground  water  levels  are  essential  for  all 
studies  of  this  resource. 

No  significant  changes  were  made  in  the  program  during  the  1965 
reporting  year.  By  cooperation  with  other  agencies,  the  Department 
collected  ».n  available  data  on  ground  water  levels.  These  data  are 
presented  in  Appendix  C,  which  is  bound  separately. 

Sxirface  Water  Quality 
The  objectives  of  the  surface  water  quality  program  axe  to 
determine  the  qxiality  of  the  State's  surface  waters  through  a  network  of 
sampling  stations  representative  of  all  significant  streams  and  lakes  in 
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the  State,  to  detect  changes  in  qiiality  and  alert  control  agencies  vhen 
ewiverse  changes  axe   noted,  to  determine  trends  in  surface  water  quality, 
to  record  and  catalogue  the  data  in  a  readily  available  form,  and  to 
disseminate  the  data  and  information  gathered  to  interested  agencies. 

The  chemical,  bacteriological,  and  radiological  data  collected 
under  this  program  are  essential  to  various  programs  of  water  quality 
protection  or  control  and  are  indispensable  to  the  fonmilation  of  plans 
for  the  coordinated  operation  of  surface  and  vmderground  storage. 

No  significant  changes  were  made  in  the  program  dtiring  the  1965 
water  year.  Data  are   presented  in  Appendix  D  which  is  bound  separately. 

Groxind  Water  Quality 

The  objective  of  the  ground  water  quality  data  program  is  to 
provide  meaningf\il,  reliable,  and  representative  information  to  define  the 
quality  conditions  of  ground  water  bodies  in  reference  to  occurrence, 
movement  patterns,  and  change  of  conditions. 

The  chemical  and  radiological  data  collected  under  this  s\ir- 
veillance  program  are  required  in  the  protection  of  the  State's  underground 
water  resources  and  are  essential  for  solving  the  problems  met  in  managing 
and  planning  for  vrtilization  of  the  water  supplies. 

No  significant  changes  were  made  in  the  program  during  the  I965 
water  year.  Data  collected  by  the  Department  and  its  cooperators  eire 
presented  in  Appendix  E  which  is  bound  separately. 
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APPENDIX  A 
CLIMATE 


Introduction 

An  index  of  all  active  climatological  stations  in  Southern 
California  is  shown  in  Table  A-1, 

The  overall  view  of  climatic  conditions  in  Southern  California 
is  presented  in  Table  A-2,  which  shows  the  seasonal  precipitation  during 
196^4-65  and  percent  of  the  50-year  mean  at  selected  stations. 

Precipitation  characteristics  at  foxir  long-term  stations  are 
shown  on  Figures  A-1  through  A-k.     Values  of  the  cumulative  monthly  precipi- 
tation for  a  50-year  mean  period  and  for  196U-65  at  these  four  stations  are 
included  in  Table  A- 3. 

Plate  7,  which  is  boxind  at  the  back  of  this  book,  contains  lines 
of  eq\ial  seasonal  precipitation  during  I96U-65  and  the  50-year  mean  preci- 
pitation for  Southern  California. 

Monthly  precipitation  trom  July  196^  through  September  I965  at 
9^5  stations  in  Southern  California  is  presented  in  Table  A-k. 

The  reporting  period  for  climatological  data  is  July  1  through 
June  30.  Additional  climatologic  data  for  the  period  July  1,  1965,  through 
September  30>  1965,  are  also  incited  in  this  I965  report. 

Measurement  Techniques 

Definitions 

The  definitions  of  terms  used  in  this  api)endix  are  as  follows : 
Precipitation  is  the  total  measurable  supply  of  water  of  all 

forms  of  falling  moisture,  including  dew,  rain,  mist,  snow,  hail,  and  sleet, 

expressed  as  depth  of  liquid  water  on  a  horizontal  surface  for  a  specified 

length  of  time. 
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Mean  is  the  value  obtained  by  dividing  the  sum  of  a  series  of 
values  by  the  number  of  values  in  the  series. 

Season  (seasonal)  refers  to  the  accumulation  of  data  for  some 
specific  phenomenon  over  a  period  of  12  consecutive  months. 

Methods  and  Procedures 

Most  of  the  climatic  stations  use  standard  meteorological  equip- 
ment. Wherever  possible,  observers  are  encoursiged  to  use  methods 
prescribed  by  the  United  States  Weather  Bureau. 

The  Department  cooperates  vlth  the  Weather  Bureau  and  local 
agencies  in  the  collecxion  of  precipitation  data.  However,  this  collection 
is  dependent,  for  the  most  part,  on  the  cooperation  of  local  observers, 
vho  measure  the  amount  of  precipitation  that  falls  diu^ng  a  storm  or  a 
known  period  of  time,  usually  2k   hours.  Measvirements  in  the  precipitation 
gage  are  made  with  a  calibrated  ruler  or  read  frcm  a  recorder  chart. 

Accuracy 

Precipitation  gage  measurements  are  generally  accurate  to  +  0.01 
inch. 

Coding 

To  facilitate  processing  of  precipitation  data,  codes  are  used 
to  designate  hydrologic  areas,  precipitation  stations,  ami  other  informa- 
tion. These  codes  are  described  below: 

Hydrologic  Area  Coding  System  -  To  provide  uniform  boundaries 
that  are  significant  both  geologically  and  hydrologically,  the  Department 
of  Water  Resources  has  developed  an  areal  code  designation  system.  It 
relates  areas  that  etre  interconnected  hydrologically  so  that  the  filing. 
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separation,  and  recovery  of  data  can  be  handled  "by  machine.  A  further 
advantage  of  this  coding  system  is  that  it  can  be  used  throughoirt  the 
State.  This  system,  as  developed  for  Southern  CsLLifomia,  is  described 
in  an  office  report  entitled,  "Names  and  Areal  Code  Numbers  of  Bydrologic 
Areas  in  the  Southern  District",  dated  April  196k. 

The  areal  designation  system  for  Southern  California  covers  a 
series  of  major  drainage  provinces  which  are  further  subdivided  into 
hydrologic  units,  hydrologic  svibunits,  and  hydrologic  subareas.  Plates  1 
through  6  shew  the  locations  and  code  numbers  of  the  hydrologic  subdivision 
in  each  drainage  province. 

Precipitation  Station  Numbering  System  -  Precipitation  stations 
are  identified  by  name  and  number.  The  numbering  system  used  by  the 
Department  vas  developed  to  facilitate  station  identification  by  data 
processing  machines.  Station  numbers  are  ccmjxjsed  from  three  components  - 
hydrologic  area  code,  alpha  order  number,  and  subnumber.  The  first 
character  of  the  hydrologic  area  code  refers  to  the  drainage  province. 
The  second  and  third  chairacters  refer  to  the  hydrologic  unit.  HSie  alpha 
order  niimber  is  a  four  digit  number  assigned  each  station  to  denote  its 
order  in  alphabetical  sequence,  mainly  for  machine  processing.  The  sub- 
number  is  a  two  digit  number  suided  to  the  alpha  ntnaber  to  maintain  the 
alphabetical  order  of  all  station  names. 
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^O-Acre  Tract  -  This  denotes  the  location  of  the  station  within 
the  section.  Each  section  is  divided  into  40-acre  tracts  and  lettered 
as  follows: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Note  that  "l"  and  0  are  emitted  in  the  grid  above. 

Base  and  Meridian  -  The  codes  vised  in  this  volume  refer  to  the 
Mount  Diablo  Base  and  Meridian  (M)  or  the  San  Bernardino  Base  and 
Meridian  (S). 

Cooperator  Nvunber  -  The  cooperator  number  used  in  this  report 
for  precipitation  data  indicates  the  cooperator  supplying  the  data.  The 
cooperator  numbers  vised  and  their  names  are  given  below: 


Number 
0(A 
Oil 
Oll^ 
015 
016 
00.7 


Ifeme 
Southern  California  Edison  Company 
Southern  Pacific  Company 
California  American  Water  Canpany 
Escondido  Mutual  Water  Company 
Temescal  Water  Company 
Gage  Canal  Company 
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Number  Name 

018  Foothill  Lemon  Ccmriany 

019  Fontana  Union  Water  Company 

14-05  City  of  Los  Angeles,  Department  of  Water  and  Power 

k06  City  of  San  Diego 

4lO  Los  Angeles  County  Flood  Control  District 

14-15  Orange  County  Flood  Control  District 

4l6  Ventura  County  Flood  Control  District 

lt-17  The  Metropolitan  Water  District  of  Southern  California 

1*29  San  Bernardino  Coimty  Flood  Control  District 

14-30  San  Luis  Obispo  County  Flood  Control  and 
Water  Conservation  District 

14-31  Riverside  County  Flood  Control  and 
Water  Conservation  District 

I4-32  Vista  Irrigation  District 

I4-33  Helix  Irrigation  District 

14-36  City  of  San  Bernardino  Water  Department 

808  State  Division  of  Forestry 

809  State  Division  of  Highways  -  Maintenance  Stations 

813  State  Department  of  Water  Resources  -  Southern  District 

900  U.  S.  Weather  Bureau  (Published  records) 

907  U.  S.  Weather  Bureau  (Unpublished  records) 

913  U.  S.  Corps  of  Engineers,  Los  .Angeles  District 

911*  U.  S.  Marine  Corps,  Camp  Pendleton 

916  U.   S.   Geological  Sxirvey 
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County  Code  -  The  coiinty  code  is  a  stendard  machine  processing 
code  for  California  counties  and  adjacent  areas.  The  county  codes  used 
in  this  report  are  given  below: 


County  Code 

Imperial  I3 

Inyo  1I+ 

Kern  15 

Los  Angeles  70 

Mono  26 

Monterey  27 

Orange  30 

Riverside  33 

San  Bernardino  36 

San  Diego  90 

San  Luis  Obispo  kO 

Santa  Barbara  k2 

Ventura  56 


-ll^- 


CLIMATE 
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ALABAMA  HILLS 

3725 

36 

40 

15 

lie 

05 

40 

405 

14 

U03 

72-15 
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453-02 
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34 

25 
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70 
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BALDWIN  PARK 
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IW 

s 

34 

54 

117 

01 

900 

SB  112 

1916             35 

wze 

519-02 
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23E 

S 

431 

R 

33 

U05 

930 

BOBCAT  CANYON 

4720 

34 

16 

49   1 

IB 

08 

410 

F1102B 

1955            70 

209 

968 

eONITA 

105 

17S 

2W 

5 

32 

40 

17 

02 

900 

1899            90 

U03 

978-51 

BORGSTROM 

200 

34 

16 

47   1 

19 

15 

27 

415 

V   67 

56 

X22 

983 

BORREGO  DESERT  PARK 

7515 

25 

lOS 

5E 

S 

33 

16 

16 

25 

900 

1943            96 

X22 

986 

BORREGO  SPRINGS  3NNE 

625 

21 

lOS 

6E 

S 

33 

17 

16 

21 

900 

1946             90 

X22 

1009 

BOULEVARD 

3350 

28 

175 

7E  C 

5 

32 

40 

15 

17 

900 

1924             90 

1103 

1013 

BOUOUET  CANYON 

3055 

28 

6N 

14W  B 

5 

34 

35 

14 

18 

21 

45 

900 

F  124B 

70 

-03 

1013-01 

BOUQUET  CANYON  FC1104 

1760 

34 

30 

36   1 

18 

27 

410 

F1104 

1955             70 

109 

1018-30 

BOWMAN  RANCH 

1880 

36 

29S 

16E 

M 

36 

21 

30   1 

20 

13 

430 

L  163 

1962             40 

U05 

1028-11 

BRADBURG  DEBRIS  BASIN 

935 

93K 

34 

09 

23   1 

17 

57 

58 

410 

F1080B 

1965            70 

T09 

1034 

BRADLEY 

540 

S 

24S 

llE 

M 

35 

62 

12 

48 

900 

1946             27 

U05 

1043-41 

BRAND  DEBRIS  BASIN 

890 

34 

11 

04 

18 

16 

32 

410 

F  1986 

70 

U05 

1043-51 

BRAND  PARK 

1250 

34 

11 

18   1 

18 

16 

20 

410 

F  210B 

1928             70 

X23 

1048 

BRAWLEY  2  SW 

100 

7 

14S 

14E 

S 

32 

67 

15 

33 

900 

1909            13 

U05 

1056 

BREA  CITY 

350 

33 

55 

17 

54 

900 

PNeil9 

1957            30 

UD5 

1057 

BREA  DAM 

275 

21 

3S 

low 

S 

33 

53 

26   1 

17 

55 

35 

900 

30 

U05 

105  7-01 

BREA  UNION  OIL 

375 

33 

55 

46   1 

17 

54 

53 

410 

F1094 

192*            30 

U05 

1087-10 

BRIGDFN  RES  NO  1 

1020 

34 

10 

15   1 

18 

06 

40 

410 

F1161 

1961            70 

U05 

1090-11 

BRIGGS  TERRACE 

2225 

5 

34 

14 

17   1 

18 

13 

27 

410 

F  373B 

1933            70 

YOl 

1129-11 

BRUSH  CANYON 

1475 

10 

IN 

4W 

34 

10 

45   1 

17 

17 

11 

429 

SB133 

1957            36 

U05 

1148-02 

BUCKHORN  FLAT 

6760 

34 

20 

44 

17 

55 

08 

410 

F1052 

1953            70 

T09 

1149-20 

BUCKHORN  RANCH 

1950 

13 

31S 

17E 

M 

35 

14 

20 

05 

430 

L  154 

1959           40 

U05 

1168 

BUENA  PARK 

75 

35 

3S 

liw 

5 

33 

51 

57   1 

17 

59 

50 

415 

0    5A 

1927            30 

U05 

1192 

BURBANK  FIRE  DEPT 

680 

12 

IN 

14W 

5 

34 

10 

68   1 

18 

18 

23 

410 

F  2266 

1930            70 

U05 

1194 

BURBANK  WB  AIRPORT 

699 

34 

11 

47   ] 

IS 

21 

11 

900 

1931            70 

W26 

1202 

BURKHART  RCH  LEWIS 

4515 

25 

4N 

low 

5 

34 

25 

12   1 

17 

63 

11 

410 

F  517B 

1918            70 

X19 

1250 

CABA20N 

1915 

16 

3S 

2E 

S 

33 

55 

15 

47 

900 

1939            33 

Z08 

1252 

CABRILLO  NAT  MON 

410 

31 

17S 

4W 

5 

32 

40 

17 

15 

900 

1952            90 

Tl* 

1253 

CACHUMA  DAM 

780 

29 

5N 

29W 

S 

34 

36 

19 

59 

900 

1961            42 

WOl 

1266 

CAIN  RANCH 

6980 

3 

IS 

26E  C 

M 

37 

53 

32   1 

19 

05 

30 

405 

1931            26 

YOl 

1266-51 

CAJALCO  1 

1520 

12 

45 

5W 

S 

33 

50 

06   1 

17 

21 

02 

431 

R 

1955            33 

YOl 

1266-52 

CAJALCO  2 

1540 

12 

45 

SW 

s 

33 

50 

28   1 

17 

21 

30 

431 

R 

33 

YOl 

1267-0] 

CAJON  JUNCTION 

3118 

25 

3N 

6W 

s 

34 

18 

35   1 

17 

28 

24 

429 

SB  16A 

1943            36 

W28 

1272 

CAJON  WEST  SUMMIT 

4790 

35 

4N 

7W 

s 

34 

23 

17 

34 

900 

SB  52 

1939            36 

005 

1274 

CALABASAS 

924 

34 

09 

24   1 

18 

38 

14 

410 

F    56 

1927            70 

X23 

1288 

CALEXICO  2  NE 

12 

7 

175 

15E 

5 

32 

41 

15 

28 

900 

1942            13 

YOl 

1308-05 

CALIMESA 

2400 

13 

25 

2W 

5 

34 

13   1 

17 

03 

29 

431 

R 

1957             33 

U03 

1336 

CAMARILLO  2  SE 

123 

6 

IN 

20W  S 

S 

34 

12 

18   1 

19 

45 

900 

1955            65 

U03 

1338 

CAMARILLO  *  NNW 

352 

10 

2N 

21W 

5 

34 

16 

22   1 

19 

04 

38 

415 

V  195 

1955            55 

TIO 

1341-01 

CAMBRIA   STEINER 

150 

23 

275 

8E 

M 

35 

33 

54   1 

21 

04 

42 

430 

L   77 

1938            40 

no 

1341-02 

CAMBRIA  HWY  MAINI 

60 

21 

27S 

BE 

M 

35 

34 

30   1 

20 

22 

30 

430 

L   74 

1937             40 

YOl 

1369 

CAMP  ANGELUS 

5770 

27 

IN 

IW  0 

5 

34 

09 

16 

59 

900 

SB  5  3 

1939             36 

TABLE  A-l 
INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS  FOR 

SOUTHERN   CALIFORNIA 


1964-65 


Su.io. 

s 

1 

L> 

.n  Ft»t 

1 

1 
f 

1 

1 

ill 

II 

11 

Z  m 

It 

T 

s 

, 

I 

t 

» 

Samp 

s 

J 

£ 

i 
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U05  1405-11 

CAMP  JOSEPHO 

660 

S 

34 

04  51 

118  31  10 

410 

F1052 

1952            70 

111    1«2« 

CAMPO 

2630 

32 

37 

116  28 

900 

1959            90 

YOl  1*24-01 

CAMPO  5NW 

3000 

32 

17S 

5E    S 

32 

38 

116  30 

90  7 

1926  1934       90 

T09  l»39 

CAMP  ROBERTS 

600 

35 

24S 

HE    M 

36 

48 

120  44  48 

430 

L  109 

1945             27 

U05  1*«0 

CAMP  RINCON 

1510 

30 

2N 

9W    S 

34 

14  28 

117  51  45 

410 

F  3490 

1932             70 

no  i".".* 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

625 

9 

30S 

126    M 

35 

21 

120  41 

900 

1941             40 

U05  I<.6e-ll 

CAMP  VALCREST 

5900 

S 

34 

20  40 

117  58  41 

410 

F1007C 

1946            70 

U03  1471-19 

CAMULOS  RANCH 

7  20 

34 

24  20 

118  45  20 

416 

V  170 

1956             56 

U02  1472-11 

CANADA  LARGA 

800 

34 

22    25 

119  13  42 

416 

V   85 

56 

U05  1484 

CANOGA  PARK  PIERCE  C 

794 

8 

IN 

16W    S 

34 

10  53 

116  34  23 

410 

F1051 

1949             70 

K25  1488 

CANTIL 

2010 

23 

30S 

37E    M 

35 

18 

117  68 

900 

1955            15 

T09  1498-15 

CANYON  RANCH 

1200 

35 

27S 

15E    M 

35 

32 

120  20 

430 

L  138 

1952            40 

ZOl  1507 

CAPISIRANO  BEACH 

20 

33 

27  56 

117  41  12 

415 

0  164 

30 

U05  1518 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1625 

12 

35 

9W    S 

33 

56 

117  47 

900 

SB  41 

1949             30 

YOl  1557-31 

CASA  COLINA 

680 

16 

2S 

8W 

33 

59  30 

117  43  10 

429 

SB  20C 

36 

U02  1558 

CASITAS  DAM 

369 

(, 

3N 

23W    S 

34 

22 

119  20 

907 

1959             66 

U02  1558-12 

CASITAS  RANCH 

400 

34 

22  06 

119  20  12 

416 

V    4 

1927             56 

U02  1559 

CASITAS  RESERVOIR 

29 

4N 

23W    S 

34 

24 

119  18 

90  7 

1959             56 

U03  1562-11 

CASTAIC  PATROL  STA 

1066 

34 

27  54 

118  36  57 

410 

F  451B 

1967             70 

U03  1562-21 

CASTIAC  JUNCTION 

1001 

34 

26  23 

118  36  20 

410 

F1012 

1947             70 

X19  1587-05 

CATHEDRAL  CITY  F.C.S. 

320 

33 

4S 

5E    S 

33 

46  53 

116  27  52 

431 

R 

1948             33 

Til  1595-10 

CAVANAUOH  RANCH 

2000 

33 

29S 

18E    M 

35 

23 

120  02  30 

430 

L   76 

1938             40 

U05  1613-01 

CEDAR  SPRINGS 

6780 

34 

21  21 

117  52  34 

410 

F  402F 

1936             70 

H28  1613-10 

CEDAR  SPRINGS  R  EVAP 

3275 

34 

17  03 

117  19  47 

813 

1962             36 

U05  1663-11 

CHAPMAN  WELLS 

635 

34 

08  47 

118  04  03 

410 

F  171B 

70 

U05  1665-02 

CHARTER  OAKS  WALKER 

705 

34 

06  25 

117  61  40 

410 

F1131B 

70 

U05  1680 

CHATSWORTH  F  C  24  D 

957 

18 

2N 

16W  M  S 

34 

15  23 

118  36  19 

900 

F   240 

1928            70 

U05  1682 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

912 

25 

2N 

17W    S 

34 

13  34 

118  36  58 

900 

F   23E 

1948            70 

U05  1682-11 

CHATSWORTH  PAT  STA 

1254 

34 

16  39 

118  36  13 

410 

F  259C 

1930            70 

YOl  1698-01 

CHERRY  VALLEY  F  S 

3050 

22 

2S 

IW    S 

33 

59  06 

116  58  03 

431 

" 

33 

U03  1718-01 

CHIEF  PEAK 

5000 

34 

31  04 

119  10  50 

416 

V  179 

56 

W26  1724-01 

CHI  LAO  HMS 

5280 

34 

19  02 

118     30 

410 

F  492B 

1944             70 

U05  1725 

CHILAO  RANGER  STA 

5155 

22 

3N 

llw   S 

34 

19  42 

118  01 

410 

F  440C 

1939             70 

TU  1726-60 

CHIMINEAS  RANCH 

2600 

8 

32S 

19E    M 

35 

09 

119  58 

430 

L  158 

1961             40 

vol  1732-02 

CHINO-IMBACH 

642 

27 

2S 

7W    S 

33 

58  32 

117  35  36 

429 

SB  79 

1930             36 

YOl  1732^03 
Y(SI  1732-08 

CHINO  SCE  CO 

675 

13 

2S 

8W    S 

33 

59  52 

117  40  50 

^ 

SB  67 

36 

CHINO  FIRE  STATION  =2 

655 

16 

2S 

8W    S 

57 

31  54 

117  42  58 

429 

SB  20C 

36 

ZOB  1747 

CHOLLAS  RESERVOIR 

400 

35 

16S 

2W    S 

32 

44 

117  03 

406 

1914             90 

U03  1754 

CHUCHUPATE  R  S 

5260 

4 

SN 

20W    S 

34 

48 

119  01 

900 

1941             56 

210  1758 

CHULA  VISTA 

9 

32 

36 

117  06 

900 

1931            90 

209  1758-02 

CHULA  VISTA  2 

25 

32 

37  57 

117  05  39 

913 

90 

W26  1767-11 

CIMA  MESA 

4325 

34 

26  50 

117  57  12 

410 

F1123 

70 

YOl  1777-01 

CLAREMONT  FIRE  STA 

1180 

9 

IS 

8W    S 

34 

05  45 

117  42  57 

410 

F   93B 

1927             70 

U05  1777-02 

CLAREMONT  INDIAN  HILL 

1403 

34 

07  22 

117  43  11 

410 

F   91 

1927             70 

U05  1777-03 

CLAREMONT  SLAUGHTER 

1350 

34 

07  35 

117  43  55 

410 

F  497 

1945             70 

YOl  1779 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1185 

10 

IS 

8W    S 

34 

05  48 

117  42  33 

410 

F   92 

1894             70 

U05  1798-11 

CLEAR  CREEK  SCHOOL 

3150 

34 

16  38 

UB  10  12 

410 

F   47D 

1925             70 

U05  1799-10 

CLEAR  CREEK  R  S 

3625 

34 

16  15 

lie  09  11 

410 

F1152 

1961             70 

U05  1883 

COGSWELL  DAM 

2330 

19 

2N 

low   S 

34 

14  37 

117  67  35 

410 

F  334B 

1947             70 

U05  1896 

COLBYS  FC  530 

3675 

35 

3N 

12W    S 

34 

18  02 

118  06  39 

900 

PN8290 

1897             70 

U04  1901 

COLD  CREEK 

1318 

34 

05  37 

118  39  22 

410 

F  489 

1943             70 

U05  1906-01 

COLDWATER  CANYON 

3960 

34 

15  49 

117  42  41 

410 

F  486B 

1943             70 

YOl  1941-01 

COLTON  HWY  YARDS 

1220 

19 

IS 

4W    S 

34 

04  10 

117  20  32 

429 

SB204 

1959             36 

YOl  1941-02 

COLTON  F.  D. 

980 

20 

IS 

4W    S 

34 

04 

117  19  23 

429 

SB  2  7A 

1924             36 

YOl  1941-03 

COLTON  SCE  CO 

940 

29 

IS 

4W 

34 

03  22 

117  19  06 

4 

SB185 

1929             36 

YOl  1941-04 

COLTON  SPRR 

973 

34 

03  54 

117  19  19 

90  7 

SB  68 

1877             36 

U05  1954-11 

COMPTON  FIRE  STA 

78 

33 

53  42 

118  13  34 

410 

F  117F 

1924             70 

U05  1982-01 

COOKS  CANYON 

3400 

16 

2N 

13W    S 

34 

15  52 

118  15  11 

410 

F«X19 

1966             70 

U05  1982-02 

COOKS  DEBRIS  BASIN 

2100 

34 

14  49 

118  15  40 

410 

F1122 

1956             70 

U05  1987-02 

COON  CANYON  2 

1710 

34 

12  56 

118  10 

410 

F  7688 

1948             70 

U05  1967-05 

COON  CANYON  5 

2207 

34 

13  18 

118  09  50 

410 

F  786 

70 

U05  1987-06 

COON  CANYON  6 

1350 

34 

12  47 

118  10  12 

410 

F  783 

1948             70 

YOl  2031 

CORONA 

710 

25 

3S 

7W 

33 

52  58 

117  34  07 

900 

SB  165 

1908             33 

YOl  2033-03 

CORONA  A  SDF 

638 

13 

3S 

7W    S 

33 

55  53 

117  32  52 

431 

R 

33 

YOl  2034-01 

CORONA  FIRE  DEPT 

698 

13 

3S 

7W    S 

33 

52  55 

117  33  46 

431 

R 

33 

YOl  2034-21 

CORONA  LEMON  CO  1 

1055 

1 

4S 

7W    S 

33 

50  39 

117  34  36 

18 

R 

1948             33 

YOl  2034-22 

CORONA  LEMON  CO  2 

1235 

12 

4S 

7W    S 

33 

50  02 

117  34  53 

18 

R 

1948             33 

YOl  2034-23 

CORONA  LEMON  CO  3 

860 

34 

3S 

7W    S 

33 

51  40 

117  35  37 

18 

R 

33 

YOl  2060-01 

COSTA  MESA 

53 

33 

40  12 

117  53  36 

416 

0  165 

30 

YOl  2060-02 

COSTA  MESA  DODGE 

90 

33 

38  28 

117  55  18 

415 

0   46A 

30 

U05  2089-03 

COVINA  GRIFFITH 

975 

34 

04  10 

117  50  47 

410 

F1078 

1955            70 

U05  2089-15 

COVINA  SEWAGE  'PLANT 

508 

34 

05  02 

117  53  67 

410 

F  3878 

1939             70 

005  2090 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

580 

13 

IS 

low   S 

34 

04  57 

117  62  29 

410 

F  193B 

1902             70 

U03  2093 

COW  SPRINGS  STORAGE 

3545 

34 

33  29 

118  64  14 

416 

V  178 

66 

X22  2103 

COYOTE  CANYON 

2300 

31 

8S 

56    S 

33 

26 

116  30 

900 

1948             33 
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X23  2111 

COYOTE  WELLS 

250 

30 

16S 

lOE    S 

32  44 

115  58 

900 

1947             13 

YOl  2116-11 

CRAPTON  SCHNEIDER 

2120 

28 

IS 

2W    5 

34  03  16 

117  06  18 

429 

SB  24C 

1930             36 

YOl  2158 

CREST  FORREST  C  OF  C 

22 

2N 

4W    5 

42'- 

5B235 

36 

YOl  2162-01 

CRESTLINE  56  176 

49  20 

28 

2N 

4W    5 

34  14  10 

117  17  42 

429 

58176 

1958             36 

YOl  2162-05 

CRESTLINE  S  E 

5160 

27 

2N 

4W    S 

34  41 

117  21 

429 

SB181 

1958            36 

W28  2163 

CRESTLINE  H  GREGORY 

4530 

23 

2N 

4W  0  s 

34  14 

117  16 

900 

SB  45 

1953            36 

U05  2198 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

53  70 

29 

3N 

9W    S 

34  18  58 

117  50  30 

900 

1959            70 

YOl  2210-02 

CUCAMONGA  RES  2 

1018 

34  04  39 

117  35  39 

813 

S8192 

36 

U05  2214 

CULVER  CITY 

75 

34  01  18 

118  23  17 

410 

F  246B 

1930            70 

T12  2236 

CUYAMA 

2240 

25 

ION 

26W    S 

34  56 

119  37 

900 

1944             42 

207  2239 

CUYAMACA 

4650 

32  59 

116  35 

433 

1888            90 

W28  2255 

DAGGETT  1  ENE 

1975 

15 

9N 

IE    S 

34  51  57 

116  52  07 

900 

SB153 

1953            36 

W28  2257 

DAGGETT  FAA  AP 

1922 

20 

9N 

2E    5 

34  52 

116  47 

900 

SB113 

1943             36 

X12  2275 

danby  dry  lake 

12 

2N 

17E    5 

429 

SB237 

36 

U03  2303-11 

DAVIS  RANCH 

20 

S 

34  09  26 

119  04  39 

416 

V  177 

56 

U05  2304-11 

DAMN  MINE 

2950 

S 

34  13  30 

118  07  47 

410 

F  730 

1945            70 

H26  2305-11 

DAWSON  SADDLE 

7900 

5 

34  22  08 

117  48  10 

410 

F1120 

1956             70 

YOl  2307-51 

DAY  CANYON 

2576 

17 

IN 

6W 

34  10  30 

117  32  11 

429 

5B  28 

1947            36 

1(09  2319 

DEATH  VALLEY 

19M 

16 

27M 

IE  J  S 

36  28 

116  52 

900 

1961            14 

YOl  2325-51 

DECLE2 

1107 

13 

IS 

6W 

34  04  40 

117  28  14 

429 

SB   5B 

1946             36 

X19  2327 

DEEP  CANYON  LA60RAT0R 

1200 

17 

6S 

6E    5 

33  39 

116  23 

900 

33 

1(05  2331 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

6225 

I 

7S 

36E    H 

37  22 

117  59 

900 

1948            14 

U05  2333 

DEER  DEBRIS  3ASIN 

1200 

34  11  33 

118  14  28 

410 

F1081 

1955            70 

T09  2359-10 

DELLAGANNA  RANCH 

1280 

35 

27S 

lOE    M 

35  32 

120  51  30 

430 

L  139 

1952            40 

YOl  2370-03 

DEL  ROSA  COWAN 

1460 

24 

IN 

4W  G  5 

34  09  42 

117  14  58 

429 

SblSO 

1957            36 

YOl  2370-11 

DEL  ROSA  RANGER 

1580 

13 

IN 

4W 

34  09  57 

117  15  05 

429 

SB  15 

1946             36 

U02  2399 

DENNISON  RCh 

1250 

9 

4N 

22W  N  5 

34  26  10 

119  11  36 

416 

V   64 

1901             56 

U05  2*01-20 

OEPR  w  P  E  VALLEY 

780 

34  12  30 

118  24  35 

410 

F1126 

1958             70 

U05  2404 

DESCANSO  GARDENS 

1325 

34  12  07 

118  12  06 

410 

F1071B 

1953             70 

X19  2405 

DESERT  HOT  SPRINGS 

1080 

30 

2S 

5E    5 

33  57  42 

116  30  06 

431 

** 

1948             33 

209  2406 

DESCANSO  R  S 

3500 

24 

15S 

3E    5 

32  51 

116  37 

900 

1930             90 

U05  2406-51 

DESOTO  RESERVOIR 

1127 

34  16  17 

118  35  12 

410 

F  797 

70 

YOl  2407-01 

DEVIL  CANTON  GATE 

1880 

6 

IN 

4W  H  S 

34  12  06 

117  19  58 

436 

SB  71 

1912       10    36 

U05  2409 

DEVILS  GATE  DAM 

1090 

34  11  08 

118  10  19 

410 

F  453C 

1939            70 

YOl  2412 

DEVOHE 

2435 

28 

2N 

5W    S 

34  14  03 

117  24  24 

429 

SB  HE 

1919            36 

YOl  2412-01 

DEVORE  ST.  FOR. 

2284 

33 

2N 

5iJ  B  S 

34  13 

117  24 

429 

S3118 

1951            36 

U05  2465-32 

OOMINGUEZ  WATER  CO 

30 

33  49  54 

lis  13  30 

410 

F1113 

1936            70 

W26  2479-10 

DORR  CANYON 

7280 

34  22  16 

117  46  51 

410 

F4X23 

1957            70 

U03  2492-50 

DOUBLE  H  N  RANCH 

600 

34  23  42 

118  51  06 

416 

V   94A 

1948            56 

U05  2494 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

130 

33  56  18 

118  08  03 

410 

F  107C 

1925            70 

U03  2516 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1520 

35 

5N 

16W     5 

34  28  55 

118  31  40 

900 

F  127 

1922            70 

U05  2523-01 

OUARTE 

548 

34  08  26 

117  58  02 

410 

F  1728 

1925            70 

U05  2523-02 

OUARIE  FIRE  STA 

580 

34  08  25 

117  56  47 

410 

F1136 

70 

W2e  2570 

DUNN  SIDING 

1610 

15 

UN 

5E    B 

35  03 

116  26 

900 

1959             36 

U05  2571-11 

DUNSMORE  CANYON-UPPER 

4425 

15 

2N 

13W    S 

34  15  38 

118  13  47 

410 

F»X21B 

1956             70 

U05  2571-21 

OUNSMUIR  DEBRIS  BAS 

2275 

34  14  52 

118  15  06 

410 

F10e2 

1954             70 

U05  2592-20 

EAGLE  DEBRIS  BASIN 

1890 

34  14  07 

lis  14  12 

410 

F«X33 

1959             70 

X17  2598 

EAGLE  MOUNTAIN 

973 

30 

4S 

15E    S 

33  48 

115  27 

900 

1934             33 

109  2602-10 

EAGLE  RANCH 

1315 

3 

29S 

12E    H 

35  25  30 

120  40  30 

430 

L  148 

1956             40 

U05  2605-01 

EAGLE  ROCH  5CEC 

950 

34  09  02 

lis  10  57 

410 

F  672 

1934             70 

U05  2605-02 

EAGLE  ROCX  RES 

963 

25 

IN 

13w    S 

34  08  47 

lis  11  22 

405 

F  8028 

70 

YOl  2618-02 

E  HIGHLAND  GOLD 

1348 

IS 

3w 

34  06  47 

117  10  07 

313 

SB  72 

1933             36 

YOl  2618-03 

E  HIGHLAND  ORANGE 

1525 

35 

IN 

3u 

34  07  17 

117  09  58 

429 

SB  25 

1947             36 

U05  2655-01 

EAST  WHITTIER 

253 

33  56  26 

117  59  30 

410 

F  266C 

70 

U05  2660-11 

EATON  WASH  DAW 

880 

34  10  06 

lie  05  33 

410 

F  449B 

1937             70 

U05  2665-11 

ECHO  PARK-LA 

475 

34  05  02 

118  15  11 

410 

F  772 

1947             70 

U05  2681-30 

EDISON  INTAKE 

1275 

34  12  38 

117  51  30 

410 

F   75A 

70 

no  2684-10 

EONA  ISTORNETTAl 

425 

22 

31S 

13E    M 

35  12  3C 

120  34 

430 

L   92 

1940             40 

U05  2701-15 

EL  caballero  con  Club 

1000 

34  08  52 

118  31  53 

410 

F1147 

1960             70 

207  2709 

EL  CAPITAN  DAM 

600 

7 

15S 

2E  B  5 

32  53 

116  49 

406 

PN 1 74 1 

1899             90 

X23  2713 

EL  CENTRO  2  SSW 

30 

7 

16S 

14E    S 

32  46  02 

115  33  52 

900 

1932             13 

U05  2716-01 

ELDER  RANCH 

1680 

34  09 

117  45  32 

410 

F   90 

1928             70 

YOl  2717 

EL  CERRITO 

800 

16 

45 

6W    5 

33  49  29 

117  30  33 

431 

R 

1963             33 

U03  2734-01 

ELUABEIH  LAKE 

3325 

34  39  35 

118  22    38 

410 

F  5198 

1955             70 

U03  2735 

ELI2ABETH  LAKE  128B 

2075 

15 

6N 

16W    S 

34  36  28 

lis  33  40 

900 

PN7220 

1928            70 

MOl  2756 

ELLERY  LAKE 

9523 

20 

IN 

25E    M 

37  56  10 

119  13  56 

900 

1924            26 

U05  2770-11 

EL  MIRAOOR  RANCH 

1120 

34  09  48 

118  10  53 

410 

F  362B 

70 

KZe  2771-20 

EL  MIRAGE  VISAN  0  F 

2900 

14 

5N 

7W  R  S 

34  36  10 

117  34  37 

429 

SB22  7A 

1962             36 

U05  2779-01 

EL  MO«TE  FIRE  STA 

275 

34  04  30 

118  02  30 

410 

F  1080 

1955             70 

U05  2780-01 

EL  PRIEIO  CANYON 

2325 

34  13  32 

118  09  19 

410 

F  789 

1948             70 

U05  2800 

EL  SEGUNOO 

150 

33  54  57 

118  25  05 

410 

F  157B 

1948             70 

Y02  2805 

ELSINORE 

1285 

7 

65 

4W    5 

33  40  07 

117  19  50 

900 

1931             33 

201  2821-11 

El  TORO 

375 

33  36  26 

117  42  07 

415 

0  176 

30 

YOl  2821-30 

EL  TORO  LOS  ALISO  RN 

640 

33  40  06 

117  40  42 

415 

0  130 

1929             30 

U05  2823-11 

Elysian  park  FS 

757 

34  04  55 

118  14  22 

410 

F  796 

1948            70 
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U05  2830-n 

ENCINO  RESERVOIR 

1075 

24 

IN 

16W    S 

34  08  56 

lie  30  57 

410 

F  2920 

1928            70 

20*  2862 

ESCONOIOO 

660 

22 

12S 

2W    S 

33  07 

117  05 

900 

1S94            90 

Z04  2862-04 

ESCONDIOO  VALLEY  PARK 

'' 

80 

33  09 

117  04  2  3 

90 

U04  2867-01 

ESCONDIDO  CANYON  G  S 

1050 

IS 

18H    S 

34  02  55 

118  46  25 

410 

F    26 

1927            70 

vol  2895 

ETIwANOA 

1390 

32 

IN 

6w    S 

34  07  31 

117  31  30 

900 

SB119 

1938            36 

T09  2908-15 

EUREKA  RANCH 

850 

14 

2es 

12E    M 

35  30 

120  39 

430 

L  137 

1952            40 

U05  2918-11 

EVERETT  RANCH 

730 

34  14  52 

118  50  26 

416 

V  147 

56 

tl26  2941 

FAIRMONT 

3060 

11 

7N 

15W    S 

34  42  15 

118  27  20 

410 

F1105 

1955            70 

M26  2942-10 

FAIRMONT  RESERVOIR 

3036 

34  42  15 

118  25  40 

410 

F  542E 

1908            70 

U05  295  0 

FAIR  OAKS  DEe  POND 

1585 

34  12  15 

lis  08  18 

410 

F  4  33C 

1938            70 

U05  2961-11 

FALLING  SPRINGS 

4010 

34  18  06 

117  50  20 

410 

F   51 

1928            70 

U05  3023 

FERN  CANYON 

5200 

34  11  48 

117  41  45 

410 

F  740B 

1936            70 

U03  3036-15 

FERNDALE  RANCH 

UOO 

34  25  54 

119  05  12 

416 

V  173 

1956            56 

U03  3050 

FILLMORE  1  WNW 

435 

25 

4N 

20W  G  S 

34  24  12 

US  65  33 

90O 

1952            56 

U03  3050-11 

FILLMORE  CITRUS  ASSN 

450 

34  23  54 

US  55  06 

416 

V  129 

56 

a8i  im--{i 

fikfa^gS^YSA'"  ""^" 

26o8 

28 

4N 

19W  N  S 

It  fi  n 

ii?  U  it 

416 

410 

h\ll 

56 
1958            70 

U05  3091 

FLINTRIOGE  F  S 

1345 

34  10  57 

118  11  47 

410 

F  280B 

1930            70 

YOl  3117-01 

FONTANA  B  ♦  D 

1319 

8 

is 

5W    S 

34  06  23 

117  25  36 

429 

SB  18 

1911            36 

TOl  3117-03 

FONTANA  HERALD  NEWS 

1285 

8 

IS 

5W    S 

34  06  03 

117  26  04 

429 

SB218 

36 

YOl  3117-04 

FONTANA  UNION  WC 

1280 

8 

IS 

5W    S 

34  06 

117  26  04 

19 

SB  194 

1917            36 

YOl  3117-05 

FONTANA  CO  YDS 

1275 

24 

IS 

5W    S 

34  05  59 

117  37  36 

429 

SB206 

1959            36 

YOl  3117-06 

FONTANA  POMERHOUSE  2 

1588 

22 

IN 

5W    S 

34  09  20 

117  23  48 

4 

SB  73 

1927            36 

YOl  3118 

FONTANA  5  N 

1972 

18 

IN 

5W    S 

34  10  57 

117  26  32 

900 

SB  17 

1927            36 

YOl  3120 

FONTANA  KAISER 

1090 

15 

IS 

6W    S 

34  05 

117  30 

900 

SBI38 

1950            36 

YOl  3121 

FONTANA  SEkAGE 

960 

36 

IS 

6W    S 

429 

SB236 

36 

YOl  3129-60 

FOREST  FALLS 

5100 

18 

IS 

IW  B  S 

34  05  20 

116  56  19 

429 

SB173A 

1960             36 

W24  3233-02 

FREEMAN  STATION 

3310 

35  35  40 

117  55  04 

405 

15 

U05  3279 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

330 

15 

3S 

low   S 

33  54 

117  55 

900 

1948            30 

U05  3285 

FULLERTON  DAM 

340 

24 

3S 

low   S 

33  54 

117  53 

900 

1948            30 

U05  3288 

FULLERTON  HILLCRST  RE 

340 

33  52 

117  54  13 

900 

1934            30 

U05  3288-01 

FULLERTON  KNOWLTON 

195 

33  52  15 

117  54  24 

415 

0   28A 

30 

U05  3289-02 

FULLERTON  PUMP  PLANT 

150 

33  50  54 

117  55  26 

415 

0   93 

30 

U05  3289-03 

FULLERTON  A  P 

94 

33  52  13 

117  58  34 

415 

0  126A 

30 

U05  3289-20 

FULLERTON  OCFCO  YARD 

163 

33  52  05 

117  54  10 

415 

0  172 

1960            30 

U04  3315-05 

GARAPITO  CREEK 

1856 

34  67  33 

118  33  20 

416 

F1165 

1963            70 

YOl  3336-21 

GARDEN  GROVE  CO  YO 

90 

33  46  13 

117  56  03 

415 

0  116 

30 

U04  3345-11 

GARRAPATA  CYN 

1415 

34  07  44 

lie  34  42 

410 

F1023B 

1948             70 

WOl  3369 

GEM  LAKE 

8970 

19 

2S 

26E    M 

37  45  07 

119  08 

900 

1924             26 

T14  3402 

GIBRALTAR  DAM  2 

1550 

11 

5N 

27W    S 

34  31  24 

119  41  18 

900 

1957             42 

Z07  3410 

GILLESPIE  FIELD 

3  70 

32  49 

116  58 

900 

1959            90 

U05  3430 

GIRARO  BRANT  RANCH 

876 

34  10  16 

118  35  56 

410 

F   21 

1912            70 

U05  3430-11 

GIRARO  RESERVOIR 

986 

34  09  07 

US  36  36 

410 

F   208 

1927            70 

YOl  3438-20 

GLEN  AVON  FIRE  DEPT 

253 

10 

2S 

6W  P  S 

34     43 

117  29  37 

431 

R 

1962            33 

U05  3450 

GLENDAlE  STAPENHORST 

530 

IN 

13W    S 

34  09  07 

118  15  40 

410 

F  295G 

1910            70 

U05  3450-01 

GLENDAlE-JONES 

615 

S 

34  09  54 

lie  15  01 

410 

F  216 

1926            70 

U05  3450-02 

GLENOAlE-MCINTYRE 

603 

s 

34  09 

US  14  27 

410 

F  703 

1940             70 

U05  3452 

GLENDORA  west  FC  185 

822 

s 

34  08  2  3 

117  51  33 

410 

F  185 

1881             70 

U05  3452-01 

GLENDORA-BROKN 

835 

s 

34  08  50 

117  52  01 

410 

F  389B 

1935            70 

U05  3452-02 

GLENDORA-ENGlEWLD  RCH 

1165 

11 

s 

34  09  22 

117  50  57 

410 

F   73 

1925            70 

U05  3452-03 

GLENDORA-MCICO 

782 

s 

34  OS  22 

117  51  54 

410 

F  267 

1929            70 

U05  3452-04 

GLENDORA-wARREN 

960 

s 

34  07  57 

117  49  09 

410 

F  174 

70 

YOl  3458-11 

GLEN  IVY 

1100 

3 

5S 

6W    S 

33  45  54 

117  29  10 

16 

R 

1905            33 

XIO  3482 

GOFFS 

2600 

26 

ION 

18E    S 

34  56 

115  04 

900 

S8179 

36 

X26  3489 

GOLD  ROCK  RANCH 

485 

9 

15S 

20E    S 

32  53 

114  52 

900 

13 

T09  3507-05 

GOODWIN  RANCH 

1625 

10 

305 

15E    M 

35  19  30 

120  21 

430 

L   601 

1931       10    40 

U03  3511-11 

GORMAN 

3680 

34  47  16 

US  49  55 

410 

F  298B 

1946             70 

U05  3535 

GRANADA  PUMP  PLT 

1300 

34  17  24 

118  31  30 

410 

F   29C 

1964             70 

W26  3576-20 

GRASSY  HOLLOW 

7360 

34  22  30 

117  43  05 

410 

F«X24 

1957             70 

YOl  3609 

GREEN  CANYON  SPRINGS 

7000 

29 

2N 

2E    S 

34  13 

116  48  10 

429 

SB  70A 

36 

U05  3663-03 

GRIFFITH  PK  NURSERY 

850 

34  07  18 

118  17  04 

410 

F  257 

1930            70 

U05  3663-06 

GRIFFITH  PK  200 

600 

34  OS  02 

118  17  18 

410 

F  375B 

1933            70 

U05  3663-08 

GRIFFITH  FERN  DELL 

750 

34  07  12 

118  18  20 

410 

F  757 

1947            70 

U05  3663-09 

GRIFFITH  LIT  CN 

900 

34  07  32 

118  16  5S 

410 

F  755 

1947            70 

U05  3663-10 

GRIFFITH  LWR  MINERAL 

625 

34  08  48 

US  17  48 

410 

F  779 

1947            70 

T12  3680 

GUADALUPE  F  ♦  L  FARM 

100 

34  59  48 

120  32  44 

813 

1930  1963       40 

YOl  3682-51 

GUASTI  WINE 

975 

23 

IS 

7w    S 

34  33  55 

117  35  10 

813 

SB  75 

1916             36 

U05  3686-20 

GUFFV  CAMP 

8080 

34  20  20 

117  38  65 

410 

F»X27 

1957             70 

U05  3703 

HAINES  CANYON  LOWER 

2450 

17 

2N 

13w    S 

34  15  50 

118  16  13 

410 

F  364 

1918             70 

U05  3704 

HAINES  CANYON  UPPER 

3450 

9 

2N 

13w    S 

34  16  18 

118  15  07 

410 

F  367 

1916             70 

W03  3710 

HA  1  WEE 

3830 

2 

21S 

37E    M 

36  08 

117  57 

405 

1923             14 

1(24  3710-11 

MAI  WEE  POWERHOUSE 

3583 

36  06  36 

117  57  16 

405 

14 

U03  3715 

HALL  CANYON  RES 

190 

34  16  49 

119  15  33 

416 

V  1679 

56             56 

U05  3724-10 

HAMILTON  BOWL  LONG  BE 

40 

33  47  31 

US  10  16 

410 

F  437 

1937            70 

YOl  3748-11 

HANFORJ  PLANT 

1030 

10 

IS 

34  06  09 

117  17  28 

436 

SB  86 

1932            36 
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U05  3'51 

HANSEN  DAM 

UIO 

18 

2N 

16W     S 

34 

16  08 

118  23  59 

610 

F  636C 

1940             70 

T13  3787 

HARRIS  GAGING  STN 

320 

23 

8N 

36W    S 

34 

46 

120  25 

900 

1941            42 

U03  3812-11 

haslEy  canyon 

1725 

34 

28  44 

118  41  04 

410 

F1022 

1948            70 

U05  3851-20 

HAY  OESRIS  BASIN 

1925 

34 

13  28 

lis  12  17 

410 

F»X32 

19S7             70 

Xie  3855 

havfield  Pump  plant 

1370 

28 

5S 

13E    S 

33 

42 

115  38 

900 

1933             33 

U05  387<.-51 

HEADWORr;S  PUMP  PLT 

670 

34 

09  21 

118  18  02 

410 

F  2720 

1930             70 

TIO  3888 

HEARST  RANCH 

150 

23 

26S 

7E    M 

35 

39  30 

121  11  12 

430 

L   69 

193S             40 

TIO  3888-02 

HEARST  CASTLE 

1800 

12 

26S 

7E    H 

35 

41  12 

121  10  12 

430 

L  112 

iy45             40 

Y02  3896 

HEMET 

1630 

11 

5S 

IW  P  S 

33 

45 

115  57 

900 

1911            33 

U05  3910 

HENNINGER  FLATS 

2550 

1 

IN 

12W    S 

34 

U  36 

118  05  17 

410 

F  235C 

1930            70 

203  3916 

HENSHAU  DAM 

2700 

10 

lis 

2E    S 

33 

14 

115  46 

900 

1912            90 

203  391<.-10 

HENSHAW  F  36  EVAP  PAN 

2700 

33 

14 

116  45  18 

432 

1923            90 

203  3911.-?n 

HENSHAW  L  35  EVAP  PAN 

2650 

33 

14  18 

116  45  42 

432 

1922            90 

W28  3935 

HESPERIA 

3305 

21 

4N 

6M  B  S 

34 

25  16 

117  18  12 

900 

6B  92 

1904       20    36 

W28  3935-01 

HESPERIA  FFS 

3175 

21 

4N 

6W    S 

34 

25  15 

117  18  01 

429 

SB195 

1956             36 

U05  3967-11 

HIDDEN  SPRINGS 

2850 

s 

34 

19  04 

118  07  58 

410 

F1075 

1954             70 

YOl  3951-11 

HIGH  GROVE 

960 

7 

2S 

4W    S 

34 

56 

117  19  49 

429 

SB222 

33 

T09  3951-35 

HIGHLAND  FARM 

2100 

33 

26S 

16E    H 

35 

37  30 

120  15  30 

430 

L  122 

1948             40 

U05  3953-52 

HIGHLAND  PK 

850 

S 

34 

07  57 

118  10  27 

410 

F  3868 

70 

U05  3953-53 

HIGHLAND  PH-LINDSAY 

620 

s 

34 

07  06 

118  10  39 

410 

F  394 

1935             70 

U05  3971 
1(28  3990-20 

HiLLCREST  COUNTY  C6 

185 

34 

02  54 

US  24  06 

410 

F  462B 

1951             70 

HINXLEY  5N 

2055 

28 

UN 

3W  F  S 

35 

01 

117  11  50 

429 

SB231 

1962             36 

W26  6005-11 

HI  VISTA-CARD 

3075 

34 

44  04 

117  46  50 

410 

F«X15B 

1951             70 

Z05  6016 

HODGES  DAM 

320 

18 

13S 

2W    S 

33 

03 

117  OS 

406 

1919             90 

U05  6017 

H0E6EES  FC  60A 

2650 

33 

2N 

llw    s 

34 

12  30 

118  02 

410 

F   50A 

1931             70 

205  6020-01 

HOLOREOGE  RANCH 

3660 

22 

lis 

2E    S 

33 

12  16 

115  45  43 

913 

9P117 

1935            90 

U05  6021-15 

HOLIDAY  HILL 

8130 

34 

21  29 

117  40  54 

410 

F«X28B 

1957            70 

005  6031-11 

HOLLYWOOD 

305 

S 

34 

05  28 

118  19  30 

410 

F  136B 

70 

005  4032-11 

HOLLYWOOD  DAM 

750 

s 

34 

07  04 

118  19  55 

410 

F  238 

1929            70 

Y02  6062-05 

HOMELAND  IN  SEC  17 

1600 

17 

5S 

2w  P  S 

33 

44  33 

117  06  27 

431 

R 

1950            33 

202  6133 

HOWELL  RANCH 

1300 

3 

7S 

4W    S 

33 

35  41 

117  16  47 

631 

R 

1965            33 

T09  6166-01 

HUASNA 

7  70 

29 

12N 

33W    M 

35 

06 

120  23  17 

630 

L   51 

1929            60 

YOl  6173-11 

HUNTINGTON  bEACH 

35 

33 

39  39 

117  69  57 

615 

0   45 

30 

YOl  6173-21 

HUNTINGTON  3EACH  RCH 

70 

33 

40  45 

118     02 

615 

0  135 

30 

O05  6180-11 

HUNTINGTON  PARK 

175 

S 

33 

59 

118  13  47 

410 

F  199D 

1927             70 

W26  6181-11 

HONT  CANYON 

3263 

34 

30  48 

lis  03  37 

6l6 

FlOOO 

1945            70 

X19  6185-51 

TWIN  PINES 

3660 

32 

3S 

2E    S 

33 

51  58 

116  47  28 

631 

R 

1919            33 

X19  6211 

IDYLLWILD  R  S 

5397 

7 

5S 

3L    5 

33 

66  66 

115  42  48 

900 

1943            33 

X23  6223 

IMPERIAL 

60 

13 

15S 

14E    S 

32 

50  57 

US  34  06 

900 

1902            13 

X23  6226 

IMPERIAL  FAA  AP 

60 

19 

15S 

14E    S 

32 

50  09 

115  34  22 

900 

13 

W03  6232 

INDEPENDENCE 

3950 

13 

13S 

35E    M 

36 

68 

US  12 

900 

1866            14 

X19  6258-11 

INDIO 

8 

26 

5S 

7E    S 

33 

62  67 

116  13  24 

631 

R 

1958            33 

X19  6259 

INOIO  OS  DATE  GARDEN 

11 

16 

5S 

7E    S 

33 

64 

116  15 

900 

1913            33 

005  6260-11 

inglewood  FS 

135 

33 

57  56 

118  21  15 

410 

F  U6D 

1919            70 

W26  6278 

INYOXERN 

2660 

30 

25S 

39E    M 

35 

39 

117  49 

900 

1937            15 

U26  6280 

INYOXERN  ARMITAGE 

2218 

9 

26S 

40E    M 

35 

41 

117  41 

900 

1944             15 

O05  6296-03 

IRON  MOUNTAIN 

5320 

34 

21  06 

118  13  46 

410 

FU62 

1963             70 

X12  6297 

IRON  MOUNTAIN  SB  116 

922 

30 

IN 

18E    S 

34 

OS 

115  OS 

900 

SB114 

1935             36 

YOl  6300-01 

IRVINE  CO  AUTOMATIC 

197 

33 

60  37 

117  45  36 

415 

0  125 

30 

YOl  6300-02 

IRVINE  CO  HARKEL 

100 

33 

60  32 

117  67  56 

415 

0   54 

30 

YOl  6300-03 

IRVINE  CO  HOME  RCH 

130 

33 

63  52 

117  66  56 

415 

0   51 

1877            30 

YOl  6300-06 

IRVINE  CO  JOHNSON 

320 

33 

39  13 

117  62  53 

415 

0   55 

30 

YOl  6300-05 

IRVINE  CO  LAMBERT 

600 

33 

61  66 

117  62  46 

615 

0   57 

30 

YOl  6300-06 

IRVINE  CO  LAMBRT  AUTO 

68 

33 

61  60 

117  42  38 

415 

0  145 

30 

YOl  6300-07 

IRVINE  CO  LIMESTONE 

1000 

33 

66  15 

117  43  15 

415 

0   74 

30 

YOl  4300-08 

IRVINE  CO  OLD  RCH 

50 

33 

39  50 

117  49  60 

415 

0   52 

30 

YOl  6300-09 

IRVINE  CO  SHADY  CAMP 

300 

33 

38  13 

117  47  54 

415 

0   51 

30 

YOl  4300-10 

IRVINE  CO  WHSE 

200 

33 

40  30 

117  45  37 

415 

0   55 

30 

YOl  4300-20 

IRVINE  CO  SALT  wORXS 

55 

33 

39  14 

U7  51  52 

415 

0  143 

1938            30 

W26  4311-50 

ISLIP  SADDLES 

6680 

34 

21  27 

117  51  05 

410 

F»X22 

1957            70 

W12  6312-50 

tVANPAM  COUNTY  YARD 

2927 

13 

15N 

15E  G  S 

35 

23  20 

115  15  20 

429 

SB223 

1951            36 

Til  4313-10 

IVERSEN  RANCH  ELMER 

1420 

23 

27S 

16E    M 

35 

33  30 

120  14 

430 

L  113 

1946             40 

T09  6313-11 

IVERSON  RANCHIEDI 

1595 

30 

28S 

15E    M 

35 

27  30 

120  24  30 

430 

L  157 

1960             40 

1(26  6322-51 

JACXSON  LAXE 

6150 

34 

23  53 

117  43  40 

410 

F  318B 

70 

W28  4386-20 

JOBS  PEAX 

5160 

17 

2N 

4W    S 

34 

15  20 

117  20 

429 

S6U5 

1950        6    36 

XOB  6405 

JOSHUA  TREE 

2730 

25 

IN 

6E  N  S 

34 

08  18 

116  12  30 

900 

SB  134 

1953             36 

207  4418 

JULIAN  WYNOLA 

3655 

35 

12S 

3E    S 

33 

06 

115  39 

900 

1949             90 

T14  4422 

JONCAL  DAM 

2060 

28 

5N 

25w    S 

34 

29 

119  31 

900 

1925            42 

Y02  4431 

JUNIPER  FLATS 

2110 

3 

5S 

2U    S 

33 

45  49 

117  04  57 

431 

R 

1954            33 

U05  4440-11 

xagel  canyon  P  S 

1430 

34 

17  45 

118  22  30 

410 

F  4SS6 

1943             70 

XOl  4463-20 

XAISER  PERMANENTE  P 

4250 

10 

3N 

IE    S 

429 

SS224 

1951             36 

YOl  6450-11 

XAIELLA  SOBSTA 

135 

33 

47  44 

117  54  08 

415 

0   35 

30 

X05  4467 

XEE  RANCH 

4325 

14 

IN 

4E  P  S 

34 

10 

115  32 

900 

SB  139 

1948            36 

U05  4499-10 

XENTER  CANYON 

418 

34 

03  45 

US  28  51 

410 

F  777 

1947             70 

U03  4530-1! 

XERR  BROTHERS 

800 

34 

13  58 

118  53  08 

416 

V    9 

1927            56 
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U02  4568-51 

KINGSTON  Rti 

215 

34  20 

35   1 

19 

17  43 

416 

V  122 

56 

W?e  <.606-20 

KRAMER  JUNCTION  9  C 

2477 

5 

ION 

6W  M  S 

34  59 

20   1 

17 

32  20 

429 

SB228 

1962             36 

H26  460  7-05 

KRATICA  SKI  LIFT 

6810 

34  21 

08   1 

17 

53  45 

410 

F1163 

1961             70 

U05  46J1-01 

LA  CANADA 

1260 

34  12 

14   1 

18 

11  40 

410 

F  177F 

1912             70 

U05  4621-11 

LA  CANADA  ARROY  SECO 

1155 

34  11 

52   1 

18 

11  05 

410 

F   50B 

1927             70 

U05  462e 

LA  CRESCENTA  FC  251 

1565 

28 

2N 

13W    S 

34  13 

31   1 

18 

14  29 

410 

F  261 

1930             70 

U05  4628-11 

LA  CRESCENTA-CORODtPT 

1410 

34  13 

27   1 

18 

16  23 

410 

F1048B 

1961             70 

U06  462S-20 

LA  CRESCENTA  GREGG 

1885 

34  13 

52   1 

18 

13  50 

410 

F1161 

1953             70 

U05  4640 

LA  FRESA  S  C  E  CO 

65 

3S 

14W    S 

33  52 

07   1 

IS 

19  55 

410 

FIOOSE 

1946             70 

ZOl  4647 

LAGUNA  BEACH 

56 

24 

7S 

9W    S 

33  32 

17 

47 

900 

1931            30 

ZOl  4547-01 

LAGUNA  BEACH  0-99 

30 

33  32 

36   1 

17 

46  54 

415 

0   99 

30 

U05  4647-11 

LAGUNA  BELL  SS 

140 

33  58 

37   1 

18 

08  48 

410 

F  289 

1930             70 

U05  4659-11 

LA  HABRA 

315 

33  55 

58   1 

17 

56  38 

416 

0  152A 

30 

U05  4659-31 

LA  HABRA  MTS  Mw  CO 

445 

33  55 

55   1 

17 

57  51 

410 

F1088B 

1955            30 

W2e  4671 

LAKE  ARROWHEAD 

5250 

22 

2N 

3w    S 

34  15 

17 

12 

429 

SB  140 

1891            36 

X19  4686-51 

LAKELAND  VILLAGE 

1319 

13 

6S 

5W    S 

33  38 

13   1 

17 

20  44 

431 

K 

1955            33 

209  4687-51 

LAKE  LOVELANO 

1400 

17 

165 

2£    S 

32  46 

52   1 

16 

47  38 

11 

1944            90 

YOl  4689-51 

LAKE  MATHEWS  1 

1375 

7 

45 

5W    S 

33  50 

35   1 

17 

26  47 

417 

MWD 

33 

YOl  4689-52 

LAKE  MATHEWS  2 

1440 

10 

4S 

5W    S 

33  50 

25   1 

17 

23  04 

417 

MWD 

33 

YOl  4689-53 

LAKE  MATHEWS  3 

3160 

1 

4S 

6W    S 

33  50 

48   1 

17 

27  15 

417 

MWD 

33 

Z02  4694 

LAKE  0  NEILL 

150 

5 

lOS 

4W    S 

33  19 

17 

19 

914 

90 

U04  4706-11 

LAKE  SHERWOOD 

950 

34  08 

26   1 

18 

52  31 

410 

F  377F 

1912            56 

Z07  4711 

LAKESIDE  2  ENE 

450 

19 

15S 

IE    S 

32  52 

16 

54 

900 

1908       37    90 

Z04  4726 

LAKE  WOHLFORD 

1500 

32 

US 

IW    S 

33  10 

12   1 

15 

59  47 

900 

1948             90 

U05  4727-11 

LAKEWOOD 

55 

33  51 

45   1 

18 

07  43 

410 

F1118B 

1966            70 

U05  4732-11 

LA  MIRADA 

86 

33  53 

13   1 

18 

56 

410 

F  156 

1923             70 

Z08  4735 

LA  MESA 

528 

19 

16S 

IW    S 

32  45 

17 

01 

900 

1934             90 

W25  4747 

LANCASTER 

2352 

15 

7N 

12W  E  S 

34  42 

01   1 

18 

08  45 

900 

1927         3    70 

W26  474  7-02 

LANCASTER  HMS 

2395 

S 

34  40 

57   1 

18 

08  02 

410 

F  455 

1940             70 

W26  4747-03 

LANCASTER  MCCARGAR 

2315 

S 

34  45 

20   1 

18 

01  40 

410 

F1056 

70 

W26  4747-04 

LANCASTER  WILEY 

2470 

S 

34  40 

45   1 

57  14 

410 

F  490C 

1944             70 

U05  4749-21 

LANKERSHIM  P  P 

717 

s 

34  11 

39   1 

23  17 

410 

F  222C 

1929             70 

U05  4777-11 

LA  PUENTE 

460 

34  01 

55  15 

410 

F1125 

1958             70 

U04  4803-11 

LAS  FLORES  CANYON 

50 

5 

34  02 

18   1 

38  55 

410 

F  447C 

1939             70 

YCl  4814-11 

1  A  SIERRA  F  S 

720 

10 

3S 

6W  S 

33  55 

07   1 

29  11 

431 

" 

1956            33 

U04  4827 

LATIGO  CANYON  BEACH 

1700 

IS 

I9W    S 

34  05 

35   1 

48  52 

416 

F  443B 

1963            70 

U05  4833 

LATUNA  CANYON 

1160 

34  14 

13   1 

19  37 

410 

FU07D 

1955             70 

U05  4639-11 

LA  VERNE  POL  DEPT 

1050 

34  05 

03   1 

46  12 

410 

F  196B 

1947             70 

U05  4839-58 

LA  VIDA  SPRINGS 

670 

33  55 

53   1 

47  43 

410 

F1096 

30 

U05  4839-65 

LAWNDALE  F  S 

60 

33  53 

53   1 

20  35 

410 

F1155 

1952             70 

U05  4840 

LA  VERN  HTS  FC  56B 

1235 

34  07 

45 

900 

70 

U04  4867 

LECHUZA  PATROL  STN 

1600 

15 

IS 

19W    S 

34  04 

38   1 

52  47 

900 

352B 

1933             70 

YOl  4892-11 

LEMON  HGTS  SPRINGER 

350 

33  45 

24   1 

45  48 

415 

0  142 

30 

W26  4904-01 

LEONIS  VALLEY 

3200 

34  37 

12   1 

18 

17  08 

410 

F  122F 

1927            70 

U03  4943 

LIMONEIRA  RANCH 

335 

34  19 

55   1 

19 

07  48 

415 

V   18 

1904            56 

T09  4953 

LINN  RANCH 

800 

7 

26S 

12E  F  M 

35  41 

05   1 

20 

43  24 

430 

L   46 

1925            40 

no  4973-10 

LITTLE  CAYUCOS  WARREN 

440 

7 

28S 

lOE    M 

35  30 

20 

55  30 

430 

L  173 

1964             40 

U03  4975-01 

LITTLE  GLEASON 

5600 

34  22 

43   1 

18 

08  57 

410 

F1074 

1954            70 

W24  4979-02 

LITTLE  LAKE 

3510 

35  57 

07   1 

17 

55  31 

405 

14 

YO?  4979-40 

LITTLE  LAKE  VLY  VISFS 

1595 

13 

5S 

IW    S 

33  44 

42   1 

16 

55  53 

431 

<* 

1960            33 

W26  4983 

LITTLE  ROCK 

2815 

34  32 

07   1 

17 

58  27 

410 

F  299D 

1930            70 

W26  4985 

LITTLE  ROCK  CREEK 

3120 

5N 

llw    S 

34  29 

45   1 

18 

01  33 

410 

F  155C 

1927            70 

UC5  4986-01 

LITTLE  TUJUNGA  RS 

1275 

34  17 

37   1 

18 

21  38 

410 

F1072 

1953            70 

U05  4986-05 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  C 

1700 

34  19 

23   1 

18 

20  14 

410 

F1143 

1950            70 

U05  4993-01 

LIVE  OAK  CYN  OAK 

1510 

34  08 

02   1 

17 

44  38 

410 

F  446B 

1939            70 

205  5023 

LOCKWOOD  MESA 

200 

1 

14S 

4W    S 

32  59 

17 

15 

900 

1929        9    90 

U03  5024-10 

LOCKWOOO  VALLEY 

5150 

34  44 

03   1 

19 

06  09 

416 

V  209 

1961             56 

T14  5064-01 

LOMPOC 

500 

34  35 

53   1 

20 

27  08 

913 

60  39B 

42 

W03  5056-02 

LONE  PINE 

3720 

36  36 

01   1 

18 

03  38 

405 

14 

U05  5082 

LONG  BEACH 

63 

1 

5S 

13W    S 

33  46 

29   1 

18 

11  30 

900 

F  5  75C 

70 

U05  5082-05 

LB-ALAMITOS  LAND  CO 

180 

33  46 

06   1 

18 

11  28 

410 

F  224B 

1894            70 

U05  5082-06 

LB-CITY  AUTOMATIC 

11 

33  47 

16   I 

18 

12  08 

410 

F  655B 

70 

U05  5082-08 

LB  NO  1 

15 

33  46 

46   1 

18 

OB  35 

410 

F  665 

1925            70 

U05  5082-10 

LB  SAN  ANSEL INE 

40 

33  47 

38   1 

18 

07  15 

410 

F1116 

1955            70 

U05  5082-11 

LB-60TH  ♦  LINDEN 

55 

33  52 

20   1 

18 

11  55 

410 

F  665C 

1932            70 

U05  5082-12 

LB-37TH  *  GAVIOTA 

95 

33  49 

46   I 

18 

10  36 

410 

F  552C 

1937            70 

U05  5082-13 

L9-VETS  MEM  BLDG 

115 

33  45 

12   1 

18 

11  32 

410 

F  241C 

1946            70 

U05  5082-14 

LB-WOODRUFF  AVE 

10 

33  45 

40   1 

18 

06  05 

410 

F1066B 

1953            70 

U05  5085 

LONG  BEACH  MB  AP 

36 

33  49 

18 

09 

900 

1968            70 

U05  5098-11 

LOOMIS  RNCH  ALDtR  CR 

4300 

22 

3N 

uw   s 

34  20 

55   1 

18 

02  56 

410 

F   64C 

1931            70 

U05  5098-25 

LOPEZ  CYN  GD  STA 

1350 

34  17 

54   1 

18 

23  41 

410 

1  160 

1961            70 

U05  5106-01 

LOS  ALAMITOS 

23 

33  48 

38   1 

18 

04  38 

415 

0  158 

70 

U05  5106-20 

LOS  ALAMITOS  R  B  AUTO 

7 

33  45 

24   1 

18 

05  48 

415 

0  170 

1959            30 

T13  5107 

LOS  ALAMOS 

565 

30 

BN 

32W    S 

34  45 

20 

17 

900 

1909             42 

U06  5111-01 

LA  CITY  COLLEGE 

340 

34  05 

14   1 

18 

17  26 

410 

F  355B 

1932            70 
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U05  ^111-0? 

LA-CL»R>;  LIBRARY 

203 

34  02 

118  18  46 

410 

f     27BB 

1930             70 

UP5  6111-0^ 

LA  CO  SURVEYOR 

121 

33  56  56 

118  15  17 

410 

F  291 

1930            70 

U05  5111-04 

LA  OUCOMMON  St 

306 

34  03  09 

118  14  13 

410 

F  7  16 

1942            70 

U05  5111-06 

LA  MAC  QUEtN 

225 

34  04  13 

118  19  23 

410 

F1039B 

1951            70 

U05  5111-07 

LA-2ND  ♦  HILL 

385 

34  03  09 

US  14  46 

410 

F  139B 

70 

U05  51U-08 

LA  WEST  8TH  ST 

173 

33  57  58 

118  18  24 

410 

F  676 

70 

W03  5111-09 

L  *  AQUEDUCT  INTAKE 

3841 

24 

US 

34E  0  M 

405 

1919            14 

U05  5111-n 

LOS  ANGELES  HANCOCK  P 

175 

34  03  50 

118  21  25 

410 

F  213F 

1929             70 

U05  5111-20 

LA-730  W  TEMPLE  ST 

375 

34  03  32 

U8  14  50 

410 

F1155 

1962             70 

U05  5114 

LOS  ANGELES  WB  AP 

99 

33  56  30 

118  23  12 

900 

70 

U05  5115 

LOS  ANGELES  CITY 

312 

IS 

13W    S 

34  03  19 

118  14  26 

900 

1877            70 

T14  5147 

LOS  PRIETOS  R  S 

1030 

3 

5N 

28W    S 

34  32  42 

119  47  06 

900 

1941             42 

209  5154 

LOVELANO  DAM 

1400 

17 

16S 

2E    S 

32  46  52 

115  47  48 

14 

1944            90 

U05  5159 

LOWER  FRANKLIN  RES 

585 

12 

IS 

15W    S 

34  05  43 

118  24  40 

405 

F  794 

70 

210  5162 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

500 

13 

18S 

IW  A  S 

32  36  30 

116  55  38 

900 

1905            90 

XOl  5182 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

3015 

15 

4N 

IW  L  S 

34  26 

115  58 

900 

1949            35 
1959            35 

XOl  5182-11 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

2975 

4N 

IW    S 

34  27 

116  59 

429 

S8141 

U05  5190-20 

LUKENS  DISPOSAL  AREA 

3250 

34  14  15 

lie  U  43 

410 

F«X31 

1957             70 

U05  5193-30 

LUNADA  BAY 

250 

33  45  37 

118  25  15 

410 

F1135B 

1958             70 

vol  5212 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BL 

1160 

6 

IS 

4W    S 

34  07 

U7  20 

900 

SB159 

1947             36 

vol  5212-01 

LYTLE  CREEK  SB  19/ 

2360 

6 

IN 

5W    S 

34  12  15 

117  26  57 

429 

S8197 

1927             36 

YOl  5212-02 

LYTLE  CREEK  SB  198 

1225 

31 

IN 

4W    S 

34  07  26 

117  20  53 

436 

S6198 

1928             35 

YOl  5215 

LYTLE  CREEK  PH  1 

2225 

6 

IN 

5W    S 

34  12  07 

117  27 

900 

SB142 

1905            36 

YOl  5218 

LYTLE  CREEK  R  S 

2760 

25 

2N 

6W    S 

34  14 

117  29 

900 

SB  37 

1930            36 

U05  5230-01 

HADDOCK  DEBRIS  BAS 

905 

34  09  17 

117  57  05 

410 

Floe3 

1955            70 

U03  5256 

MAGIC  MOUNTAIN 

4450 

34  23  45 

118  17  12 

900 

1948            70 

U04  5269 

MALIBU-DIV  HDQTS 

800 

27 

IN 

18W    S 

34  08  08 

118  45  08 

410 

F  434 

1938            70 

U04  5269-02 

MALIBU  BCH-DUNNE 

160 

34  02 

118  42  42 

410 

F1025 

1949             70 

W03  5284-01 

MAMMOTH 

8930 

37  35  56 

118  59  58 

405 

25 

U05  5296-11 

MANOEVILLE  CANYON 

1225 

34  07  12 

118  30  12 

410 

F  767 

1947             70 

U05  5296-12 
U05  5296-31 

MANDEVILLE  FIRE  RD  24 
MANHATTAN  UEACH 

1625 
182 

34  07  38 
33  53 

118  30  03 
118  23  19 

410 

410 

F  766 
F1070 

1947             70 
1953            70 

Un5  5355-01 

MARKHAM  SAUDLE 

5300 

34  14  21 

U8  05  55 

410 

F  793 

1947             70 

U05  5382-21 

MAR  VISTA  -  SCWC 

92 

34     49 

118  25  32 

410 

F  463B 

1940             70 

U02  5408-01 

MATILIJA  DAM 

1040 

34  29  05 

119  18  25 

416 

V  134 

55 

U02  5408-OJ 
U03  5408-03 

MATILIJA  RCH 
MATILIJA  RES 

650 
1150 

34  25  42 
34  29  34 

119  18  48 
119  19  37 

416 
415 

V  20 

V  149 

1925            56 
1952            56 

U02  5408-06 

MATILIJA  FORKS  CYN 

1540 

34  30  24 

119  22  36 

415 

V  207 

i960            55 

U05  5452-11 

MC  CLURE  DEBRIS  BAS 

1010 

34  12  42 

118  19  35 

410 

Fioes 

1955            70 

T09  5486-11 

MC  MILLAN  CANYON 

1650 

32 

25S 

15E    M 

35  43  02 

120  22  23 

915 

L   93 

40 

T09  5488-10 

MC  NEIL  RANCH 

1560 

23 

JOS 

14E    H 

35  17  30 

120  27 

430 

L  128 

1951        8    40 

X19  5502 

MECCA  3  SE 

170 

22 

7S 

9E    S 

33  33 

116  02 

900 

1931            33 

X19  5502-01 

MECCA 

•190 

8 

7S 

9E    S 

33  34  17 

116  04  40 

431 

R 

1958            33 

U03  5507-21 

MEHER  MTN 

2570 

34  24  44 

119  10  08 

416 

V  163 

56 

YOl  5531-31 

MENTONE  FS  SB  120 

1765 

20 

IS 

2W    S 

34  04  12 

U7  07  27 

429 

58120 

1952            36 

YOl  5531-32 

MENTONE  SB  199 

1650 

19 

IS 

2W    S 

34  04  02 

117  08  02 

813 

SB199 

1929            35 

YOl  5531-34 

MENTONE  GREEN  SPOT 

2019 

21 

IS 

2W  F  S 

34  04 

117  05  50 

429 

SB212 

1958            36 

W26  5569-20 

MESCAL  CREEK  FT  TEJON 

3570 

34  29  05 

U7  44  10 

410 

F  442C 

1939            70 

W25  5518-20 

MILE  HIGH 

5200 

34  24  40 

117  45  07 

410 

FU56 

1954            70 

YOl  5629 

MILL  CREEK  NO  2 

2940 

13 

15 

2W    S 

34  05 

117  02 

900 

SB143 

1903            35 

YOl  5632 

MILL  CREEK  INTAKE 

4945 

13 

IS 

IW  C  S 

34  05  20 

116  55  19 

900 

SB155 

1930            36 

YOl  5632-01 

MILL  CREEK  INTAKE  3 

4958 

34  05  20 

116  55  19 

36 

YOl  5635-20 

MILL  CREEK  RANGER  STA 

13 

IS 

2W    S 

34  04  45 

117  02  47 

429 

SB  77 

36 

U03  5688-01 

MINT  CANYON-THE  OAKS 

2300 

5N 

14W    S 

34  30  35 

118  21  40 

410 

F1005B 

1946            70 

U03  5688-02 

MINT  CANYON-DYER 

1625 

34  26  04 

lie  26  06 

410 

F1009 

1946            70 

YOl  5706-01 

MIRA  LOMA 

827 

5 

2S 

5W 

34  01  41 

117  31  54 

429 

SB  21A 

1945            33 

206  5707-01 

MIRAMAR 

660 

5 

16S 

2W   S 

32  54 

117  06 

406 

1901            90 

XIO  5721 

MITCHELL  CAVERNS 

4306 

21 

ION 

14E   S 

34  56 

115  32 

900 

1958            36 

W26  5756 

MOJAVE 

2735 

17 

UN 

12W    S 

35  03 

118  10 

900 

19*7            15 

W26  5758 

MOJAVE  2  ESE 

2680 

21 

UN 

12W    S 

35  02 

lie  09 

900 

15 

WOl  5779 

MONO  LAKE 

6520 

30 

2N 

26E    M 

38  01 

119  09 

900 

194*            26 

U05  5781 

MONROVIA  F.S. 

560 

34  08  57 

U8 

410 

F   57F 

1955            70 

U05  5781-01 

M0NR0VIA-5PTS 

962 

34  09  58 

117  59  37 

410 

F1077B 

195*            70 

U05  5786-11 

MONTANA  RANCH 

47 

S 

33  50  35 

U8  07  09 

410 

F  225 

1915            70 

U05  5787-31 

MONTEBELLO  FD 

215 

S 

34      40 

118  06  15 

410 

F  391C 

19*2            70 

U04  5790-lX 

MONTE  NIDO 

600 

IS 

17W    S 

34  04  41 

118  41  35 

410 

F  435 

1938            70 

YOl  5790-51 

MONTE  VIST* 

970 

26 

IS 

8W    S 

34  03  41 

117  41  17 

429 

SB137 

35 

U05  5800-51 

MONTEREY  PARK  FS 

305 

S 

34  02  27 

118  07  42 

410 

F  290C 

1930            70 

U03  5825 

MOORPARK  3  SE 

635 

15 

2N 

19W  J  S 

34  15  24 

118  50  54 

900 

1956            56 

U03  5826 

MOORPARK  3  NNW 

1050 

2C 

3N 

19W    S 

34  19  30 

118  53  42 

900 

56 

U03  5826-11 

MOORPARK  S  P  MILLING 

500 

4 

2N 

19W  M  S 

34  17  03 

lie  52  58 

416 

V   24 

1927            56 

U03  5826-51 

MOORPARK  1  SSE 

520 

9 

2N 

19W  C  S 

34  15  42 

U8  52  36 

415 

V  141 

1951             56 

211  5840 

MORENA  DAM 

3080 

1? 

17S 

5E    S 

32  41 

115  31 

405 

1897        5    90 

X19  5863 

MORONGO  VALLEY 

2580 

28 

IS 

4E    S 

34  03 

115  34 

90O 

SB135 

19*2            35 

TIO  5866 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

115 

36  29S 

lOE    M 

35  22 

120  51 

900 

1959            40 
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TIO  5867 

MORRO  BAY 

100 

25 

29S 

lOE    M 

35  22 

120 

50  30 

430 

L  115 

1947             40 

TIO  5860 

MORRO  BAY  3  N 

670 

12 

29S 

lOE    M 

35  25 

120 

61 

900 

1959             40 

U05  5871 

MORR  t  S  DAH 

1210 

13 

IN 

OW    S 

34  10  53 

117 

52  43 

410 

F  390B 

1933             70 

vol  5900 

MT  BALOY  FC  85F 

4300 

19 

2N 

7W    S 

34  14  12 

117 

39  32 

410 

F   86G 

1920             70 

W26  5900-01 

MT  BALOY 

8650 

34  16  53 

117 

37 

410 

F1109 

1955             70 

»01  5901 

MT  BALOY  NOTCH 

7735 

9 

2N 

7W    S 

34  16  25 

117 

36  60 

900 

36 

U05  5919-05 

MT  DISAPPOINTMENT 

5725 

34  14  42 

118 

06  07 

410 

FU3S 

1959            70 

U05  5956-01 

MT  ISLIP 

7520 

34  20  50 

117 

49  57 

410 

FI030 

1949             70 

U05  5966-01 

HT  LOWE 

4435 

26 

2N 

12W    S 

34  13  37 

118 

06  33 

410 

F  588D 

1926        5    70 

U05  5967-01 

MT  LUKENS 

5040 

34  16  05 

118 

14  06 

410 

F  365C 

1898            70 

U03  5971-50 

MI  PINOS  STORAGE  6AGE 

7900 

34  48  41 

119 

06  47 

416 

V  200 

1959            56 

U05  5976-08 

MT  SAN  ANTONIO  COL 

780 

34  02  58 

117 

50  14 

410 

F  2550 

1930            70 

U05  5979-21 

MT  ST  MARYS  COL 

1025 

34  OS  10 

118 

28  57 

410 

F  2S5C 

1930            70 

U05  6003-05 

MT  WILSON  OBSERVATORY 

5650 

34  13  27 

US 

03  32 

410 

F  33SA 

1933            70 

U05  6006 

MT  WILSON  FC  338B 

5709 

29 

2N 

IW    S 

34  13  36 

118 

03  57 

410 

F  338B 

1940             70 

U05  6028-15 

HULHOLLANO  Jl)    KIRKMAN 

1325 

34  07  52 

118 

28  42 

410 

F  755B 

1947             70 

U05  6028-21 

MULHOLLANU  FS 

1101 

34  07  45 

118 

24  20 

410 

F   12 

1927            70 

W26  6031.-11 

MUNZ  VALLEY  RCH 

2600 

34  42  50 

lis 

21  15 

410 

F  322 

1930            70 

Yd  6036-01 

MURDY  RCH 

3102 

33  43  21 

118 

46 

415 

0  103 

30 

Z07  6039-31 

MURRAY  DAM 

520 

13 

16S 

2W    S 

32  46  51 

117 

02  38 

406 

1913            90 

U02  60I.I-20 

MURIETIA  DIVIDE  SG 

3460 

34  29  25 

119 

25  40 

416 

V  203 

1959            55 

Z02  601.2 

MURRIETA  SCS 

1131 

17 

7S 

3W    S 

33  33  48 

117 

13  21 

431 

R 

1954            33 

YOl  6047-01 

MUSCOY 

1267 

30 

IN 

4W    S 

34  OB  17 

117 

19  54 

429 

SB201 

1940            36 

YOl  6J1.7-10 

MUSCOY  FIRE  DEPT 

12  70 

34  08  50 

117 

20  30 

813 

SB201B 

1961             35 

U03  6048-11 

MUTAH  FLATS 

4900 

S 

34  38  28 

119 

33  11 

416 

V  181 

55 

T09  6056 

N4CIM1ENT0  DAM 

770 

15 

25S 

OE    M 

35  46 

120 

53 

900 

1957             40 

Z08  6088-01 

NATIONAL  CITY 

15 

32  40  04 

117 

06  42 

913 

80  13 

90 

XI3  6115 

NEEDLES 

480 

32 

9N  23E    S 

34  50 

114 

36 

900 

SB156 

1888             36 

X13  6115-11 

NEEDLES  CO  YD 

451 

32 

7N  22E    S 

34  50  02 

114 

35  37 

429 

SB178 

1958             35 

X13  6118 

NEEDLES  FAA  AP 

913 

30 

8N  23E    S 

34  45  48 

114 

37  08 

900 

1940             35 

X13  6119-10 

NEEDLES  PUMPING  PLANT 

1400 

19 

7N  23E  G  S 

34  41  17 

114 

36  45 

429 

SB  59 

1952             36 

U03  6K.7 

NEWBURY  PARK  2  WNW 

685 

11 

IN  20W    S 

34  11  18 

118 

55  24 

416 

U  188 

1956   95        56 

U03  6149 

NEWBURY  PARK.  4  SW 

780 

22 

IN  20W  K  S 

34  09 

118 

58 

900 

1955             56 

U03  6149-01 

NEWBURY  PARK  ACADEMY 

8  10 

1 

IN  20W    S 

34  11  46 

118 

55  05 

416 

V  158 

56 

U05  «.155-01 

NEWCOMB  PASS 

4025 

34  14  17 

US 

01  04 

410 

F  727B 

1946             70 

UC3  6159-11 

NEWHALL  RANCH 

675 

26 

4N 

8W    S 

34  24  68 

US 

44  lO 

416 

V   25 

1912             56 

U03  6162 

NEWHALL  SOLEOAD  32C 

1243 

34  23  07 

118 

31  54 

900 

1931             70 

U03  6164 

NEWHALL  U  S  RS 

1325 

34  22  13 

118 

30  48 

410 

F  407 

1949             70 

YOl  6172-31 

NEWMARK  RES 

1415 

34  10  21 

117 

IS  44 

435 

SB166 

35 

YOl  6175 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

8 

33  36  09 

117 

j3  57 

900 

1931             30 

U04  6188-20 

NICHOLAS  CYN 

340 

34  02  52 

lie  54  57 

410 

F1129 

1968             70 

U05  6189-12 

NICHOLS  DAM  BASIN 

478 

34  06  22 

118  24 

410 

F  759B 

1947             70 

X19  6196 

NIGHTINGALE 

4025 

10 

7S 

5E    S 

33  35 

116  27 

900 

33 

X23  6197 

N I  LAND 

50 

21 

OS  14E    5 

33  16  41 

115  31  23 

900 

1942            13 

T12  6207 

NIPOMO  2  NW 

360 

6 

IN  34W    S 

35  04 

120 

30 

900 

1920            40 

T12  6207-05 

NIPOMO 

35  02  30 

120  28  35 

913 

5N  20 

1945             40 

T14  6211-51 

NOJOQUI  PARK 

680 

34  32 

120 

0  30 

913 

50  19 

42 

YOl  6215-11 

NORCO 

630 

6 

3S 

6W    S 

33  55  52 

117  32  53 

431 

R 

1951             33 

U05  6256 

NORTH  HOLLYWOOD 

593 

34  09  23 

118  21  56 

410 

F   13B 

1936            70 

U05  6270-11 

NORTHRIOGE 

810 

34  13  52 

118 

32  28 

405 

F   25C 

1920             70 

U05  6276-01 

NO  WHITTIER  COLE  RCH 

575 

34     26 

117  59  42 

410 

F  104 

70 

U05  6282-11 

NORWALK 

85 

S 

33  53  52 

118  04 

410 

F  135 

1926            70 

YOl  6299-20 

NUVIEW 

1467 

18 

4S 

2W    S 

33  49  03 

117  07  65 

431 

R 

1967            33 

U03  6308-20 

OAK  FLAT  GUARD  STA 

2800 

34  35  56 

US  43  15 

410 

F1132 

196S            70 

YOl  6310-12 

OAK  GLEN  SB  122 

4080 

27 

IS 

IW 

34  03  20 

116  58  24 

429 

SB122 

1952            35 

X19  6310-13 

OAK  GLEN  SB  174 

5400 

31 

IS 

IE 

34  02  17 

116  55  02 

429 

SB174 

1957            36 

U05  6310-51 

OAK  GROVE 

1080 

S 

34  11  47 

118 

0  29 

410 

F  731 

1946             70 

U02  6353-11 

OAKVlEW 

505 

34  23  42 

119 

S  03 

416 

V  140 

56 

U05  6355-11 

OAKWlLOE  PHILLIPS 

2175 

34  14  37 

118 

1  07 

410 

F   48B 

1927             70 

X19  6356-01 

OASIS 

•170 

11 

8S 

8E    S 

33  29  37 

116  06  44 

431 

« 

1958             33 

Z03  6376-04 

OCEANSIDE  NO  4 

67 

19 

IS 

4W    S 

33  11  38 

117  22  37 

913 

8P224 

1926             90 

202  6377 

OCEANSIDE  PENDLETON 

60 

15 

IS 

5W    S 

33  13 

117  24 

900 

1953             90 

X22  6383 

OCOTILLO  WELLS 

175 

10 

2S 

8E  F  S 

33  09 

116  08 

900 

1932            90 

U02  6399 

OJAI 

750 

4N  23W    S 

34  26  48 

119 

4  31 

415 

V   30 

1905             55 

U02  6399-02 

OJAI  COUNTY  YARD 

750 

S 

34  26  58 

119 

6  13 

416 

V  139 

55 

U04  6416-11 

OLD  TOPANGA 

1010 

34  06  29 

118  37  41 

410 

F1050 

1952            70 

U05  6432 

OLINDA 

490 

8 

3S 

9W    S 

33  55 

117  51 

900 

1941            30 

U03  6432-75 

OLIVE  VIEW 

1425 

34  19  29 

US  26  55 

410 

F  395B 

1936            70 

YOl  6435-71 

OLIVE  HEIGHTS 

230 

33  50  16 

117  50  43 

415 

0  136 

30 

YOl  6457-02 

ONTARIO  F  S 

1030 

30 

IS 

7W    S 

34  03  46 

117  38  57 

429 

SB  26 

1883            36 

YOl  6457-20 

ONTARIO  SEWAGE  PLANT 

815 

3 

2S 

7W    S 

34  01  45 

117  36  17 

429 

SB240 

36 

U05  6465 

OPIOS  CAMP  FC  57BE 

4250 

14 

?N  1?W    ". 

34  15  18 

US  05  41 

900 

1916             70 

YOl  6472-01 

ORANGE 

216 

33  47  15 

117  50  26 

415 

0  148 

30 

U02  6543-01 

ORTEGA  HILL 

5050 

34  34  27 

119  21  36 

416 

180 

55 

U03  6567-11 

OWENS  MOUTM 

2850 

34  19  28 

US  34  14 

410 

F   31 

1928            70 
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U03  6569 

OXNARD  OISI  5  YARD 

35 

34 

12 

07 

119 

12 

25 

416 

V  168 

1956 

UOl  6569-01 

OXNARD 

51 

34 

11 

24 

119 

10 

24 

416 

V   32 

Tl?  6576 

OZENA 

3705 

21 

7N 

23W 

5 

34 

42 

119 

19 

900 

1904 

TIJ  6676-01 

OZENA  G  S 

3600 

34 

41 

119 

21 

12 

416 

V  174 

206  6586-11 

PACIFIC  BEACH 

35 

32 

47 

55 

117 

15 

17 

913 

80  20 

W26  6598-51 

PACIFIC  MOUNTAIN 

6880 

34 

21 

40 

118 

01 

44 

410 

FI038B 

1950 

U05  6599-61 

PACIFIC  PALISADES 

320 

34 

02 

38 

118 

31 

36 

410 

F  4918 

1944 

U05  6601-21 

PACOIMA  CANYON 

2075 

34 

20 

51 

118 

22 

20 

410 

F  422G 

1937 

U05  6601-22 

PACOIMA  CYN-CITY  RO 

3175 

34 

21 

42 

118 

18 

25 

410 

F  728 

1945 

U05  6601-2* 

PACOIMA  CNYN  DUTCH 

3220 

3N 

14W 

5 

34 

21 

07 

118 

20 

38 

410 

F  4666 

1941 

U05  6601-61 

PACOIMA  RADDAT2 

902 

34 

14 

57 

118 

26 

40 

410 

F   27B 

1925 

U05  6601-71 

PACOIMA  WAREHOUSE 

955 

34 

15 

21 

118 

24 

24 

410 

F  219 

1929 

U05  6602 

PACOIMA  DAM  FC  33A  E 

1500 

24 

3N 

15W 

5 

34 

19 

48 

118 

23 

59 

900 

1931 

YOl  6605-11 

PADUA  HILLS  PS 

1800 

34 

08 

52 

117 

41 

55 

410 

F1020B 

1948 

W26  6624 

PALMDALE 

2655 

26 

6N 

12W 

S 

34 

35 

lie 

07 

900 

F3510 

1931 

W26  662<.-01 

PALMDALE  HMS 

2662 

26 

6N 

12W 

0  5 

34 

34 

25 

118 

06 

45 

410 

F  441D 

1939 

W26  6626-05 

PALMDALE-CIRCLE  C 

2860 

34 

32 

11 

118 

03 

48 

410 

F1073B 

1953 

W26  6627 

PALMDALE  FAA  AP 

2517 

7 

6N 

UW 

S 

34 

36 

59 

118 

05 

02 

900 

1943 

YOl  6628-11 

PALMER  CANYON 

2120 

34 

09 

36 

117 

42 

07 

410 

FIOIOB 

1946 

X19  6633-01 

PALM  DESERT 

263 

19 

5S 

6E 

5 

33 

43 

08 

116 

23 

33 

431 

R 

1958 

W26  6634-30 

PALM  ROCK  RANCH 

2615 

34 

35 

40 

117 

58 

10 

410 

F1154 

1961 

X19  6635 

PALM  SPRINGS 

411 

13 

4S 

4E 

S 

33 

49 

34 

116 

32 

41 

900 

1931 

X19  6639-10 

PALM  SPRINGS  N  SDOFFO 

875 

10 

35 

4E 

S 

33 

55 

28 

116 

32 

44 

431 

R 

1958 

X19  6640 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

8505 

14 

4S 

3E 

5 

33 

49 

116 

39 

900 

U04  6649-11 

PALO  COMADO  CYN 

1175 

34 

09 

45 

118 

44 

16 

410 

F1016 

1948 

Z02  6657 

PALOMAR  MTN  OBSERV 

5560 

27 

9S 

IE 

5 

33 

21 

116 

51 

900 

1942 

U05  6663 

PALOS  VEROES  ESTATES 

216 

4S 

14W 

S 

33 

48 

02 

118 

23 

26 

410 

F   430 

1927 

U05  6663-01 

PALOS  VEROES 

400 

33 

46 

47 

118 

20 

35 

410 

F  444F 

1929 

U05  6663-12 

PALOS  VEROES  HILLS  FS 

1275 

33 

45 

25 

118 

21 

11 

410 

FlOllB 

1955 

U06  6663-14 

PALOS  VERDES  HILLS  HR 

1200 

33 

45 

40 

118 

22 

20 

410 

F1139 

1959 

YOl  6680-01 
U05  6689-51 

PANORAMA 
PARAMOUNT-CO  FS 

3760 
70 

n 

il 

11 

117 
118 

Jl 

29 
36 

til 

^mic 

1935 

X14  6699 

PARKER  RESERVOIR 

738 

5 

2N 

27E 

s 

34 

17 

114 

10 

900 

SB  63 

1934 

T09  6703-10 

PARKFIELD 

1590 

23 

23S 

14E 

M 

35 

55 

120 

26 

430 

L  127 

1950 

U05  6719 

PASADENA 

864 

34 

06 

54 

118 

08 

36 

900 

1931 

U05  6719-02 
U05  6719-03 

PASADENA  CAL  TECH 

800 

34 

OS 

14 

lie 

07 

25 

410 

F  363F 

1930 

PASADENA  CHLORINE  PLT 

1181 

34 

12 

27 

118 

10 

410 

F  612 

1916 

U05  6719-06 

PASADENA-GLEN 

1400 

34 

10 

54 

118 

04 

42 

410 

F  696 

U05  6719-08 

PASADENA-HURL6URT  FS 

780 

34 

07 

48 

118 

09 

12 

410 

F  613B 

1939 

U05  6719-10 

PASADENA  JOURDAN 

705 

34 

08 

52 

118 

05 

14 

410 

F  795 

1949 

U05  6719-14 

PASADENA  MET  5TA 

918 

34 

09 

48 

118 

09 

27 

410 

311B 

1938 

U05  6719-18 

PASADENA-SHELDON  RES 

1052 

34 

10 

39 

lie 

09 

56 

410 

F  678 

1938 

U05  6727-01 

PASEO  MIRAMAR 

700 

34 

03 

34 

lie 

33 

25 

411 

F  770B 

T09  6730 

PASO  R0BLE5 

700 

33 

26S 

12E 

M 

35 

38 

120 

41 

900 

1887 

T09  6732-01 

PASO  ROBLES  GERST 

1500 

14 

26S 

lOE 

M 

35 

40 

120 

51 

30 

430 

L   44 

1925 

T09  6742 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

803 

13 

26S 

12E 

M 

35 

40 

120 

38 

900 

1944 

T09  6743-10 

PASO  ROBLESISDH) 

720 

28 

265 

12E 

M 

35 

38 

120 

41 

430 

L  144 

1954 

YOl  6754-11 

PATTON 

1370 

29 

IN 

3W 

34 

08 

117 

12 

429 

SB170A 

1959 

W26  6760-01 

PAUL 

3390 

34 

29 

13 

117 

50 

02 

410 

F  564C 

1915 

U05  6760-53 

PAULARINO-SHIFFER 

47 

33 

40 

55 

117 

53 

26 

415 

0   47 

YOl  6776-21 

PEDLEY  FIRE  STA 

710 

26 

2S 

6W 

5 

33 

58 

31 

117 

29 

07 

431 

R 

1954 

TIO  6816-10 

PFRRIS 
PEROZZI 

1470 
470 

6 

31S 

13E 

M 

11 

47 
15 

40 

Wo 

5^ 

20 

900 
430 

L  129 

1951 

YOl  6818-11 

PERRIS  FORESTRY 

1452 

30 

45 

3W 

s 

33 

47 

15 

117 

13 

45 

431 

R 

Y02  6818-12 

PERRIS  HILL 

1280 

36 

IN 

4W 

S 

34 

08 

117 

16 

436 

SB163 

1935 

Y02  6818-16 

PERRIS  RES  EVAP 

1448 

33 

50 

04 

117 

11 

59 

813 

1963 

W28  6848-01 

PHELAN 

4160 

24 

4N 

7W 

34 

25 

117 

34 

429 

SB205 

1958 

U05  6850-01 

PICKENS  DEBRIS  BAS 

1600 

34 

13 

18 

118 

13 

45 

410 

F  468 

1947 

YOl  6858-01 

PIGEON  PASS 

1910 

23 

2S 

4W 

S 

33 

59 

16 

117 

16 

09 

431 

R 

U03  6862 

PIEORA  BLANCA  G  S 

3065 

36 

6N 

22W 

M  5 

34 

31 

119 

11 

416 

V  152 

1959 

H28  6868-01 

PILOT  ROCK  EVAP 

10 

2N 

4W 

K  S 

34 

16 

16 

117 

16 

53 

813 

5B220 

1960 

YOl  6889-01 

PINE  2 

575 

5 

35 

7W 

S 

33 

56 

46 

117 

38 

25 

429 

56   7A 

1949 

U03  6891 

PINE  CANYON  PAT  SIN 

3286 

23 

7N 

15W 

R  S 

34 

40 

24 

118 

25 

45 

410 

F  32IE 

1931 

W26  6891-01 

PINE  CANYON  G  S 

3810 

34 

41 

55 

118 

30 

35 

410 

F1117 

1956 

U03  6902-51 

PINE  MTN 

6740 

34 

38 

22 

119 

19 

19 

416 

V  176 

U05  6902-52 

PINE  MOUNTAIN 

4100 

34 

13 

35 

117 

54 

28 

410 

F«X29 

1959 

U03  6910 

PINE  MOUNTAIN  INN 

4200 

18 

6N 

2  3W 

5 

34 

36 

119 

21 

900 

V   63 

1965 

U03  6910-01 

PINE  TREE  RANCH 

400 

34 

22 

27 

119 

50 

416 

V   87 

U03  6940 

PIRU  2  ESE  HDOTRS 

730 

27 

4N 

ISW 

E  S 

34 

24 

22 

lie 

45 

22 

900 

V  101 

1928 

U03  6940-02 

PIRU  CANYON 

1150 

34 

30 

47 

118 

45 

27 

416 

V  172 

U03  6940-03 

PIRU  CITRUS  ASSN 

700 

34 

24 

39 

118 

47 

37 

416 

V   36 

1927 

U03  6941-10 

PIRU  PROCTOR  RANCH 

640 

34 

24 

29 

118 

49 

02 

416 

V  106 

1931 

TIO  6943 

PISMO  BEACH 

80 

19 

325 

12E 

M 

35 

08 

120 

38 

900 

1949 

W26  6958-03 

PIUTE  BUTTE 

2680 

34 

39 

02 

117 

50 

57 

410 

F  456 

1940 

U05  6959-01 

PLACENTIA  AUW  CO 

190 

33 

51 

32 

117 

53 

06 

415 

0   29 
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n 

1 

L.l.lua 

Lofitiiude 

in  F^l 

1 
1 

■5 
1 

1 

i 

1 

h 

N 

II 

I' 

If 

Z  K 

It 

t 

s 

7 

£ 

t 

• 

Number 

"*"' 

s 

1 

*" 

1 

1 

X 

1 

X 

U05  6959-02 

PLACENT14  MUI  CHANGE 

225 

33  52 

42 

117  52  24 

415 

0   27 

30 

U03  6959-51 

PLACERIIA  CANVON 

1465 

34  22 

37 

118  28  43 

410 

F  2840 

1928             56 

W?6  6983-'«l 

PLEASANT  VIEW 

3980 

34  27 

34 

117  55  57 

410 

F  460B 

1940             70 

T15  7016-21 

PT  CONCEPTION 

110 

34  26 

57 

120  28  15 

913 

50  268 

42 

TIO  7024 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

59 

13 

26S 

6E    M 

35  40 

05 

121  17 

900 

1938             40 

U05  7036-11 

POINT  VICENTE  L  M 

125 

14 

5S 

15M    S 

33  44 

30 

118  24  38 

410 

F   44 

1926             70 

U05  7050 

POMONA 

855 

IS 

en 

34  03 

56 

117  46  21 

900 

SB  40 

1913             70 

vol  7050-01 

POMONA  FIRE  STATION 

544 

34  03 

16 

117  45  10 

410 

F  256C 

1683            70 

vol  7050-07 

POMONA  MITCHELL 

778 

34  01 

37 

117  44  25 

410 

F  263C 

1930            70 

vol  7050-12 

POMONA-STEVENS 

820 

34  01 

34 

117  46  06 

410 

F  263F 

1956             70 

TU  7057-10 

POND  RANCH  NO  2 

1300 

3 

28S 

i6E    M 

35  31 

120  13  40 

430 

L   911 

1939             40 

U03  7080 

PORT  HUENEME 

20 

20 

JN 

22W    S 

34  08 

40 

119  12  30 

416 

V   17 

1891             56 

U03  7102-<.l 

POTRERO  CANVON 

1150 

34  29 

50 

118  38  18 

410 

F1040 

1951             70 

U05  7103-51 

POTRERO  HEIGHTS 

285 

34  02 

34 

118  04  50 

410 

F  170D 

1926             70 

Z06  7111 

POWAV  VALLEV 

440 

12 

14S 

2W    S 

32  57 

117  04 

900 

1*79             90 

vol  7123-01 

PRAOO  DAM  EXP  STA 

475 

20 

3S 

7W    S 

33  53 

25 

117  38  39 

415 

0   236 

1930             33 

U05  7123-11 

PRAIRIE  FORKS 

5640 

34  20 

20 

117  41  30 

410 

F   808 

1926             70 

U05  7160-01 

PUDOINGSTONE  DAM 

1030 

15 

IS 

9W    S 

34  05 

30 

117  48  22 

410 

F   968 

1927            70 

U05  7161-02 

PUENTE-FERRERO 

380 

34 

12 

117  56  19 

410 

F  254B 

1930             70 

U05  7161-03 

PUENTE  HILLS-WEISEL 

645 

33  57 

08 

117  55  26 

410 

F  2650 

1925            70 

U05  7161-06 

PUENTE  HILLS 

840 

33  59 

40 

117  59  31 

410 

F  201B 

1924             70 

U05  7161-08 

PUENTE-N  WHlTTItR 

314 

34  01 

14 

117  58  40 

410 

F  679 

1935             70 

W26  7163-31 

PUNCH  8QWL  RANCH 

4760 

34  24 

48 

117  51  25 

410 

FllllC 

1964             70 

W26  716'.-<'0 

PUZZLE  SPRINGS  RANCH 

4130 

34  26 

34 

117  40  25 

410 

F1130 

1968            70 

QUAIL  CANVON 

3448 

12 

IS 

6E    S 

34  05 

35 

118  30 

429 

SB238 

36 

V02  7178-70 

QUAIL  VALLEY 

1590 

30 

5S 

3W  P  5 

33  42 

22 

117  14  07 

808 

R 

1958            33 

V02  7221-01 

RAILROAD  CANVON  DAM 

13V0 

2 

6S 

4«     S 

33  40 

36 

117  16  31 

16 

R 

1927             33 

Z05  7231 

RAMONA  SPAULDING 

1470 

2 

13S 

IW    S 

33  04 

116  51 

900 

1949             90 

Z03  72<.4 

RANCHITA 

4110 

23 

US 

4E    S 

33  14 

116  32 

900 

1942             90 

T09  7244-10 

RANCHITA  SLO 

655 

25 

31S 

13E    M 

35  12 

120  26 

430 

L  100 

1943             40 

U05  7247-51 

RANCHO  LOS  AMIGOS 

90 

33  55 

18 

118  09  44 

410 

F  270C 

1930             70 

U02  7247-72 

RANCHO  MAIILIJA  EVAP 

600 

34  25 

45 

119  18  35 

416 

V-150 

56 

205  7249-51 

RANCHO  SANTA  FE 

240 

21 

13S 

3W    S 

33  01 

12 

117  12  06 

913 

eP129B 

90 

U03  7249-61 

RANCHO  SESPE 

4  30 

34  23 

118  57  52 

416 

V   39 

1907            56 

W25  7253 

RANOSBURG 

3522 

35 

29S 

40E    M 

35  22 

117  39 

900 

1937            15 

U04  7255-51 

RATTLESNAKE  CANVON 

1290 

34  05 

lie  51  55 

410 

F1068 

1953             70 

vol  7284-01 

RECHE  CANYON 

1750 

18 

2S 

3W    S 

33  59 

42 

117  13  52 

431 

SB   9A 

1953             33 

U05  7293-20 

RED  BOX  GAP 

4625 

34  15 

30 

118  06  18 

410 

F1124B 

1957             70 

vol  7306-01 

reolands  roth 

1239 

32 

IS 

3W    S 

34  02 

02 

117  12  32 

429 

SB  23 

1935             36 

V02  7306-02 

REDLANDS  SB  101 

U94 

20 

IS 

3W    S 

34  03 

30 

117  12  57 

429 

5B101 

1930             36 

m  ?i?!-" 

glBhJMBI  lUn.    CLUB 

Voii 

u 

M 

is      1 

IJ8? 

09 

W    hi    55 

til 

liJ55 

1899             II 

U05  7324 

REOONDO  BEACH 

70 

33  50 

43 

118  23  20 

410 

F   42C 

1918            70 

U03  7375-10 

REYNOLDS  RANCH 

34  44 

12 

118  53  18 

416 

V  145 

1952  1955       56 

vol  7384-08 

RIAL  TO 

1246 

2 

IS 

5W 

34  06 

24 

117  21  50 

429 

SB   4A 

1943            36 

VOl  7384-09 

RIALTO  ADAMS 

1175 

15 

IS 

5W 

34  05 

19 

!"  ??  it 

613 

SB191 

1940             36 

V02  7391-41 

RICE  RANCH  RIV  CO 

1980 

33 

4S 

5W    S 

33  47 

05 

117  23  59 

417 

MWD 

33 

U02  7391-51 

RICE  RANCH  VEN  CO 

750 

34  27 

29 

119  17  41 

416 

V  156 

56 

U03  7403-11 

RICHFIELD  OIL 

1560 

34  26 

08 

119  08  02 

416 

V   65 

56 

U03  7425-01 

RID&E  ROUTE  MAINT  STA 

2505 

27 

7N 

18W    S 

34  40 

34 

lie  46  47 

410 

F  409 

1936             70 

U05  7441-11 

RIO  HONDO  SPREAD  GRND 

155 

2S 

12W    S 

33  59 

25 

118  06  33 

410 

F10140 

1927             70 

X15  7447-65 

RIPLEY  F.C.  STA. 

250 

35 

7S 

22E    S 

33  31 

30 

114  39 

431 

R 

33 

vol  7469-01 

RIVERSIDE  C.F.C.-tW.CD 

875 

14 

2S 

5w    5 

33  58 

43 

117  22    29 

431 

R 

33 

vol  7470 

RIVERSIDE  FIRE  STN  3 

820 

34 

2S 

5W    S 

33  57 

117  24 

900 

S8145 

1931             33 

VOl  7473 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 

1015 

30 

2S 

4W  K  S 

33  58 

117  20  05 

900 

SB  61 

1946             33 

U05  7491-11 

ROBERTA  CANYON 

4  100 

34  13 

30 

117  55  15 

410 

F  732B 

1945             70 

W03  7510-11 

ROCK  CREEK  LAOWP 

9360 

37  26 

12 

116  43  24 

405 

26 

U05  7530 

ROGERS  CANYON 

7  70 

26 

IN 

IW   s 

34  09 

46 

117  54  15 

410 

F   700 

1924             70 

U05  7553-11 

ROSCdt  MERRILL 

1100 

34  14 

19 

116  21  33 

410 

F   14B 

1927             70 

U05  7560-50 

ROSEMEAD 

305 

34  04 

53 

lie  03  55 

410 

F1140 

1960             70 

vol  7588-01 

RU8ID0UX  LAB  U5DA 

22 

2S 

5W    S 

33  58 

35 

117  23  63 

431 

K 

1938             33 

U05  7589-11 
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18W  L 

s 

34 

16 

18 

118 

44 

24 

900 

1956  1958       66 

U03  8258-10 

SIMI  FORSON  RANCH 

1100 

34 

15 

44 

118 

39 

32 

416 

V 

93 

1931             56 

T09  8259-01 

SIMLER  DIV  OF  HWYS 

2047 

6 

30S 

19E 

•• 

35 

21 

119 

59 

430 

L 

71 

1937             40 

r02  8261-11 

SIMMS  RANCH 

2140 

27 

4S 

IE 

s 

33 

47 

49 

116 

52 

22 

417 

MWO 

33 

YOl  B263 

SINGLETON  RANCH 

25 

2S 

2W 

s 

431 

33 

X19  B317 

SNOW  CREEK  UPPER 

1940 

33 

3S 

3E  D 

s 

33 

52 

116 

41 

900 

1939        2    33 

Til  8326 

SODA  LAKE 

1975 

10 

31S 

19E 

M 

35 

14 

47 

119 

55 

09 

430 

L 

47 

1926            40 

U03  8338-02 

SOLEDAD  CYN-ECKLES 

2150 

34 

26 

23 

118 

17 

33 

410 

F 

406B 

1936            70 

U03  8338-06 

SOLEDAD  PASS 

3520 

34 

29 

35 

118 

05 

28 

410 

F1063 

1953            70 

U03  8338-10 

SOLEDAD  CYN-BERMITE 

1200 

34 

2* 

50 

118 

31 

25 

410 

F1142 

1960            70 

U03  8347 

SOMIS  2  NNW 

510 

5 

2N 

20W 

s 

34 

16 

59 

119 

22 

900 

1955  1958       56 

U03  8347-01 

SOMIS  SNYDER  RCH 

300 

17 

2N 

20W 

s 

34 

15 

47 

118 

59 

46 

416 

V 

54 

1892            56 

U03  8347-0? 

SOMIS 

290 

34 

15 

21 

118 

59 

45 

416 

" 

212 

1961            66 

003  8348 

SOMIS  3  NE 

485 

2N 

20W 

s 

34 

17 

118 

68 

900 

1965  1958       56 

003  8349 

SOMIS  3  NW 

510 

2N 

21W 

s 

34 

17 

119 

30 

416 

V 

190 

1956            56 

003  8350 

SOMIS  5  WNW 

520 

3 

2N 

21W 

s 

34 

17 

07 

119 

04 

20 

900 

1955  1958       56 

U03  8350-0? 

SOMIS  AG6EN  RCH 

375 

12 

2N 

21W 

s 

34 

16 

08 

119 

02 

04 

416 

V 

2 

1904            56 

UO?  8365-51 

SOPERS  RANCH 

8  70 

34 

28 

58 

119 

17 

37 

416 

" 

151 

56 

no  9374-05 

SOTO  RANCH  NR  CAMBRIA 

440 

22 

27S 

9E 

H 

35 

34 

30 

120 

69 

430 

L 

169 

1963            40 

U05  8377-01 

SOOTH  GATE 

130 

33 

57 

16 

118 

12 

43 

410 

F 

474B 

1941            70 

O05  8379-45 

SOOTH  HAWKINS 

7720 

34 

18 

46 

117 

48 

32 

410 

F1069B 

1953            70 

X19  8390 

SO  FORK  CABIN 

7120 

31 

IS 

2E 

s 

34 

04 

50 

116 

49 

21 

900 

1960            33 

005  8414-01 

SOOTH  PASADENA 

690 

s 

34 

06 

58 

118 

09 

06 

410 

•^ 

HI 

1927            70 

Z08  8422-05 

SO  SAN  DIEGO 

32 

41 

35 

117 

07 

10 

913 

ea  29 

1960            90 

M21  8425-30 

SOOTH  TRONA 

1640 

35 

41 

50 

117 

23 

45 

429 

SB230 

1962            36 

005  8436 

SPADRA  PACIFIC  COLONY 

690 

34 

IS 

9W 

s 

34 

02 

31 

117 

48 

35 

410 

F 

356C 

1920            70 

T09  8443-20 

SPRAGUE  CAMP 

1250 

2 

28S 

15E 

M 

35 

31 

120 

19 

4  30 

L 

164 

1962            40 

003  8449-40 

SPRING  CYN 

2ono 

34 

26 

37 

118 

22 

05 

410 

F1141B 

1960             70 

N2S  8476 

SQUIRREL  INN  1 

5239 

25 

2N 

4W 

& 

34 

14 

117 

15 

900 

Sei49 

1919            36 

«2e  8479 

SQUIRREL  INN  2 

5680 

19 

2N 

3w 

s 

34 

14 

117 

14 

900 

SB   47 

1931            36 

005  8499-01 

STANTON 

55 

33 

48 

35 

lis 

06 

416 

0 

39A 

30 

002  8536-11 

STEWART  CAN  DEB  POND 

920 

1 

4N 

23H  E 

s 

34 

27 

34 

119 

14 

48 

416 

56 

W28  8566 

STODDARD  VALLEY 

2865 

29 

8N 

IW  F 

s 

34 

45 

117 

429 

SB225 

1962             36 
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U05 

8574-ul 

STONE  CANTON 

540 

34 

05 

11   116 

26 

45 

410 

F   10 

1928 

U05 

857<.-u2 

STONE  CANYON  DAM 

865 

34 

06 

21 

18 

27 

13 

410 

F  237 

U05 

8574-04 

STONE  CANYON  RAIL 

975 

34 

06 

22 

18 

26 

50 

410 

F  764 

1947 

U05 

8574-05 

STONE  CANYON  RES 

865 

9 

IS 

15W 

S 

34 

06 

21 

18 

27 

13 

405 

F  237C 

U05 

8590-10 

STOUGM  PAR^; 

1375 

34 

12 

15 

18 

18 

03 

410 

F1137B 

1959 

U05 

8610-20 

STUDIO  CITY-GOODLANO 

680 

34 

06 

29 

18 

24 

26 

410 

F  760 

1947 

U05 

8614-01 

STURTEVANT  CAMP 

3225 

34 

13 

51 

18 

02 

19 

410 

F   66 

T12 

8627 

SUEY  RANCH 

600 

32 

UN 

33W 

S 

34 

59 

40 

20 

22 

35 

900 

U05 

8617-01 

SULLIVAN  CANYON 

1465 

34 

07 

19 

18 

30 

52 

410 

F  766 

1947 

W28 

8646-10 

SUMMIT  VALLEY  RENTFRO 

3500 

26 

3N 

5W  A 

S 

34 

19 

10 

17 

23 

53 

429 

SB169B 

1962 

U05 

8660 

SUNLANO 

1460 

13 

2N 

14W 

S 

34 

16 

18 

18 

900 

1949 

Y02 

866'.-01 

SUNNYMEAO 

1643 

1 

3S 

4W 

s 

33 

56 

22 

17 

14 

50 

431 

R 

1955 

U05 

8680-0! 

SUNSET  DAM 

1610 

34 

12 

IS 

18 

17 

05 

410 

F   39B 

1927 

U05 

8680-04 

SUNSET  R  S 

2110 

34 

12 

53 

16 

08 

47 

410 

F  663 

1939 

U03 

8700 

SUSANA  KNOLLS 

1090 

34 

16 

16 

40 

900 

1956 

Z05 

8707-01 

SUTHERLAND  DAM 

1900 

s 

33 

07 

16 

47 

406 

209 

8726-Ul 

SWEETWATER  DAM 

300 

17 

17S 

lu 

S 

32 

41 

33 

17 

30 

14 

W26 

6727-01 

SYCAMORE  CAMP 

4000 

34 

25 

02 

17 

56 

13 

410 

f 1060B 

1953 

U05 

8728-11 

SYLMAR 

1250 

34 

18 

37 

18 

28 

15 

405 

F   391 

9 

W26 

8748 

TABLE  MOUNTAIN 

7420 

2 

3N 

6W 

34 

22 

56 

17 

40 

39 

410 

F   82F 

1926 

U05 

8783-51 

TANBARK  FLATS 

2750 

34 

12 

20 

17 

45 

40 

410 

F  156 

1929 

U03 

8784-01 

TAPO  CITRUS  ASSN 

1010 

34 

17 

12 

18 

43 

09 

416 

V  124 

U03 

8784-06 

TAPO  WATER  CO 

1080 

34 

17 

53 

16 

43 

16 

416 

V   62 

202 

8840-01 

TEMECULA  F  S 

1018 

12 

8S 

3W 

s 

33 

29 

48 

17 

06 

57 

431 

R 

1955 

U05 

8848-01 

TEMPLE  CITY 

404 

34 

06 

31 

18 

03 

25 

410 

F  480B 

1948 

T09 

8849 

TEMPLETON 

800 

29 

27S 

12E 

M 

35 

32 

56 

20 

42 

21 

430 

L   43 

1866 

T12 

8864-01 

TEPUSQUET  CYN 

3246 

34 

54 

36 

20 

11 

08 

913 

50  31B 

U03 

8677-11 

TEVIOT  ST 

540 

34 

05 

58 

18 

15 

25 

410 

F  606 

U02 

8679 

THACHER  SCHOOL 

1360 

5N 

22W 

s 

34 

27 

56 

19 

10 

49 

416 

V   69 

1915 

Xl? 

8892 

THERMAL  FAA  AP 

120 

20 

6S 

8E 

S 

33 

36 

05 

16 

09 

51 

900 

1950 

X19 

8692-01 

THERMAL 

118 

20 

6S 

8E 

s 

33 

38 

05 

16 

10 

16 

431 

R 

1950 

U03 

8905 

THOUSAND  OAKS  FC  718 

810 

U 

IN 

19W  N 

s 

34 

10 

43 

18 

50 

59 

416 

V  126 

1943 

UO* 

8907 

THOUSAND  OAKS  WTR  PLT 

900 

14 

IN 

19W  0 

s 

34 

09 

50 

16 

50 

11 

416 

X19 

8908-20 

THOUSAND  PALMS 

240 

18 

4S 

6E 

s 

33 

49 

12 

16 

23 

34 

431 

R 

19SS 

W03 

6930 

TINEMAHA  RES 

3865 

26 

lOS 

34E  F 

M 

37 

03 

10 

18 

13 

39 

405 

1933 

U03 

8961-10 

TOPA  TOPA 

2900 

34 

34 

03 

19 

02 

26 

416 

V  197 

1958 

U05 

8963-03 

TOPAN&A  CYN  OUTLET 

75 

s 

34 

02 

58 

18 

34 

46 

410 

F1089D 

1955 

UO<i 

6967 

TOPANGA  PAT  S  FC  6B 

747 

16 

IS 

16W 

s 

34 

05 

03 

16 

35 

57 

410 

F    6B 

1931 

U05 

8973 

TORRANCE 

100 

33 

48 

18 

20 

900 

1932 

U05 

8973-03 

TORRANCE  AIRPORT 

102 

33 

47 

59 

18 

20 

03 

410 

F115B 

1956 

201 

8992-01 

TRABUCO  CANYON 

12  50 

s 

33 

39 

28 

17 

34 

12 

415 

9  ,81. 

U04 

9003-01 

TRANCAS  BEACH 

25 

34 

01 

52 

16 

50 

30 

410 

F  306F 

1930 

lJO*i 

9027-21 

TRIUNTO  CANYON 

600 

34 

07 

20 

18 

47 

10 

410 

F  476F 

1941 

vl21 

9035 

TRONA 

1695 

6 

25S 

43E 

M 

35 

47 

17 

23 

900 

SBIU 

1920 

U05 

9046-03 

TUJUNGA  CN  AB  GOLD 

1650 

34 

18 

16 

16 

06 

410 

F10138 

1947 

U05 

9048-07 

TUJUNGA  CYN-SOLOMON 

1400 

34 

16 

40 

16 

17 

53 

410 

F 10638 

1952 

U05 

9048-10 

TUJUNGA  CYN-VOGEL 

1850 

34 

17 

12 

16 

13 

32 

410 

F  6958 

1939 

U03 

9048-15 

TUJUNGA-MILL  CR  SUM 

4970 

34 

23 

25 

16 

04 

50 

410 

F1029 

1949 

U03 

9049 

TUJUNGA  MILL  CREEK 

4600 

36 

4N 

12W 

s 

34 

23 

09 

18 

05 

25 

410 

F  470 

1948 

U05 

9062-01 

TURNBULL  DEBRIS  BAS 

495 

33 

59 

18 

18 

01 

30 

410 

F1066 

1954 

vol 

9086-10 

TUSTIN  AUTOMATIC 

106 

33 

44 

18 

17 

48 

415 

0  166 

1956 

XOO 

9099 

TWENTYNINE  PALMS 

1975 

33 

IN 

9E  J 

s 

34 

08 

16 

03 

02 

900 

SB  468 

1935 

X09 

9099-05 

TWENTY  NINE  PALMS  C  Y 

1896 

20 

IN 

9E  R 

s 

34 

09 

16 

03 

429 

SB216 

1960 

X09 

9099-10 

TWENTY  NINE  PALMS  0  S 

1520 

14 

IN 

lOE  R 

s 

34 

10 

15 

54 

429 

SB232 

1961 

ri2 

9111 

TWlTCMELL  DAM 

582 

35 

UN 

3  3W 

s 

34 

59 

20 

19 

900 

1959 

U05 

9138 

UNION  OIL  STEARNS 

710 

(, 

3S 

9W 

s 

33 

56 

17 

52 

900 

1941 

U05 

9152 

UCLA 

430 

IS 

15W 

s 

34 

04 

18 

18 

27 

900 

1933 

U05 

9152-01 

UNlV  SO  CAL 

208 

34 

01 

14 

16 

17 

15 

410 

F  462 

1942 

YOl 

9166-10 

UPLAND 

1605 

34 

07 

57 

17 

38 

38 

410 

F1145 

1959 

vol 

9158 

UPLAND  3  N 

1605 

31 

IN 

7W 

s 

34 

07 

58 

17 

38 

30 

900 

SB   SB 

1932 

YOl 

9160-01 

UPLAND-CAONUM 

1508 

s 

34 

07 

08 

17 

40 

45 

410 

F  3428 

1931 

YOl 

9160-02 

UPLAND  CO  YDS 

1215 

9 

IS 

7W 

s 

34 

05 

43 

17 

37 

42 

429 

SB  96 

1959 

YOl 

9160-12 

UPLAND  CHAPPEL 

1609 

35 

IN 

6W 

s 

34 

44 

17 

37 

47 

429 

SB  19A 

YOl 

9160-20 

UPLAND  FIRE  STATION 

1275 

7 

IS 

7W 

s 

35 

05 

55 

17 

38 

53 

429 

SB165 

U05 

9187-11 

UPPER  STONE  CYN 

943 

34 

07 

27 

18 

27 

15 

410 

F  762 

1947 

Z02 

9213-11 

VAIL  LAKE 

1450 

33 

29 

32 

16 

58 

36 

916 

1952 

203 

9228 

VALLEY  CENTER  3  NE 

1615 

31 

lOS 

IW 

s 

33 

16 

17 

01 

900 

1924 

YOl 

9233 

VALLEY  OF  THE  FALLS 

17 

IS 

IE 

s 

34 

04 

40 

16 

54 

20 

429 

SB252 

W26 

9251 

VALYERMO  R  S 

3710 

8 

4N 

9W 

s 

34 

26 

44 

17 

51 

10 

410 

F  478 

1931 

Tld 

9255 

VANOENBERG  AFB 

367 

29 

7N 

.35W 

s 

34 

40 

20 

35 

900 

U0& 

9259 

VAN  NORMAN  LK  LWR  DAM 

1150 

5 

2N 

15W 

s 

34 

17 

IS 

18 

28 

54 

405 

F  293 

U05 

9260 

VAN  NUYS  FC  156 

695 

IN 

15W 

s 

34 

10 

46 

18 

27 

03 

405 

F   158 

1931 

U05 

9279-02 

VENICE  F  S 

55 

s 

33 

59 

32 

18 

27 

39 

410 

F  126B 

1928 

U02 

9285 

VENTURA 

45 

34 

16 

36 

19 

17 

30 

416 

V   66 

1931 

U03 

9285-02 

VENTURA  CO  F  S 

925 

34 

16 

17 

18 

44 

05 

416 

V  154 
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~^ 

P 

L.„... 

1 

Lonj,li,dc 

m  FMt 

1 

4 
1 

1 

< 

£ 

1 

11 

1^ 

ll 

ii 

ll 

I 

J 

1 

» 

^ 

Number 

' 

M 

°' 

1 

1 

1 

1 

1 

s 

UC3  9285-03 

VENTURA  CO  NX 

720 

34  17  45 

118  52  34 

416 

V  126 

56 

U02  92e5-u<. 

VENTURA  CM 

100 

34  15  55 

119  17  18 

416 

V  131 

1946            56 

U03  9265-05 

VENTURA  WW  01  ST  6 

900 

34  09  50 

118  50  n 

415 

V  169 

56 

U05  9298-11 

VERDUGO  PUMP  STA 

1360 

15 

2N 

14W    S 

34  15  27 

118  20  06 

405 

F1087E 

70 

YOl  9323-51 

VICTORIA 

1060 

34  04  52 

117  15  18 

17 

18606 

36 

W28  9325 

ViCTORVlLLE  PUMP  PLT 

2859 

9 

5N 

4W    S 

34  32 

117  18 

900 

1936             36 

W28  9325-05 

VICTORVILLE  CO  YARU 

2800 

16 

5N 

4W  A  5 

34  31  32 

117  30  14 

429 

5B105 

1960             36 

YOI  9338-03 

VILLA  PARK  JAM 

492 

33  49  02 

117  46  07 

415 

0  173 

1962             30 

YOl  9338-05 

VILLA  PK-ORCHARU 

290 

33  48  52 

117  49  20 

415 

0  109 

30 

U03  9345 

VINCENT  FIRE  STN 

3135 

28 

5N 

12W  L  S 

34  29  17 

118  08  29 

410 

F  120 

1927             70 

U05  9346-01 

VINCENT  GULCH 

6590 

5 

34  22  26 

117  45  05 

410 

F  eiB 

1927            70 

TIO  9392-05 

VORTAC  SBP 

1461 

2 

31S 

llE    M 

35  15  06 

120  45  35 

430 

L  172 

1964            40 

TIO  9395-05 

VULTURE  R0« 

2635 

28 

26S 

9E    M 

35  36  30 

121  01 

430 

L  166 

1963            40 

no  9401-05 

WADHAMS 

100 

16 

31S 

12E    M 

35  13  30 

120  41  30 

430 

L  156 

1963            40 

112  9408-12 

WAGON  WHEEL  CAMP  1  SG 

4990 

34  43  49 

119  11  01 

415 

V  202 

1959            56 

U05  9427-51 

WALNUT  FRUIT  GROWERS 

533 

34     13 

117  51  09 

410 

F  339 

1929            70 

U05  9431 

WALNUT  PATROL  SIN 

438 

18 

2S 

9W  D  S 

34     12 

117  52  14 

410 

F  102B 

1926            70 

U05  9438-20 

WALTERIA  LAKE  PUMP  ST 

90 

33  48  35 

118  21  05 

410 

F1164 

1964             70 

203  9447 

WARNER  SPRINGS 

3180 

25 

lOS 

3E    5 

33  17 

115  36 

900 

1931             90 

U05  9464-01 

WATERMAN  0  S 

3290 

34  15  58 

118  08  37 

410 

F   52C 

70 

U05  9464-23 

WATERMAN  MTN 

7950 

34  20  23 

117  56  21 

410 

F1031B 

1949             70 

U03  9485 

WAYSIDE  H  R  EVAP 

1060 

1 

17W  G  5 

34  29  41 

116  36  44 

813 

DWR 

1963             70 

XC2  9487 

W  C  SHEHORN  JOHNSON 

2794 

19 

4N 

4E    5 

34  25 

115  37 

429 

SB502 

36 

W26  9531-02 

WEST  ANTELOPE 

3110 

3 

9N 

15W    S 

34  53  46 

118  27  12 

405 

1921             15 

U05  9531-5] 

WEST  ARCADIA 

547 

5 

34  07  42 

118  04  22 

410 

F  109D 

1925             70 

U05  9531-71 

WEST  AZUSA 

505 

5 

34  05  53 

117  54  56 

410 

F  405C 

1936             70 

U05  9533-10 

WEST  BURBANK 

615 

34  10  47 

118  20  07 

410 

F1127 

1956             70 

U05  9547-05 

WEST  COVINA  KELLER  RN 

350 

34  03  54 

117  57  20 

410 

F  lOlD 

1959             70 

U05  9558-20 

WEST  FORK  R  S 

3100 

34  14  45 

118  02  55 

410 

FIOOIB 

1945             70 

YOl  9569-11 

WESTMINISTER 

38 

S 

33  45  08 

117  59  17 

415 

0  162 

33 

YOl  9587-01 

WEST  RIVERSIDF 

900 

^ 

2S 

5W 

34     44 

117  25  46 

431 

„ 

1946             33 

TIO  9603-in 

WHALE  ROCK  DAM 

2  50 

-ill 

285 

IDE  F  M 

35  25  46 

120  53  06 

813 

1963             40 

U02  9515 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

8  50 

28 

5N 

23W    5 

34  26  59 

119  17  36 

900 

1940             56 

U02  9616-01 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

950 

28 

5N 

23U    S 

34  28  55 

119  17  30 

416 

V  107 

1932             55 

U03  9616 

WHEELER  SPRUNGS  7N 

4150 

34  35  50 

119  19  30 

900 

V   53 

1927  1955       55 

W05  9632 

WHITE  MOUNTAIN  1 

10150 

19 

5S 

35E    M 

37  30 

116  11 

900 

1955             25 

W03  9633 

WHITE  MOUNTAIN  2 

12470 

20 

45 

34E    M 

37  35 

116  14 

900 

1955             26 

U05  9660 

WHITTIER  CITY  HALL 

320 

28 

25 

llw    S 

33  58  30 

118  01  57 

410 

F  106D 

1926             70 

U05  9660-02 

WHITTIER-CATE 

280 

S 

34     20 

116  03  30 

410 

FI099 

1955             70 

U05  9560-08 

WHITTIER-WOOD 

280 

5 

33  59  52 

118  03  10 

410 

F1035 

1950             70 

U05  9665-01 

WHITTIER  NARROWS 

230 

5 

34  02  02 

118  02  40 

410 

F1057B 

1953             70 

YOl  9675-51 

WILD  ROSE  RANCH-EARL 

875 

5 

33  47  25 

117  29  54 

813 

DWR 

33 

TIO  9679-05 

WILLIAMS  RANCH 

50 

15 

255 

6E    M 

35  45  30 

121  18  30 

430 

L  171D 

1954             40 

W26  9699-50 

WILLOW  SPRINGS 

3800 

23 

ION 

15w    5 

34  56  54 

118  29  24 

813 

DWR 

1929             15 

U05  9701-02 

WlLMINGTON-2 

40 

S 

33  47  27 

118  15  30 

410 

F  iiec 

1955             70 

W26  9710-11 

WlLSONA 

2910 

S 

34  34  50 

117  43  10 

410 

F»X12B 

1951             70 

U05  9710-21 

WILSON  CANYON 

3175 

s 

34  21  17 

118  27 

410 

F  3636 

1933             70 

YOl  9748-04 

WINTERSBURG-STATER 

25 

s 

33  42  49 

117  59  55 

415 

0   43 

30 

U05  9765-01 

WOLFSKILL  CYN-UPPER 

3625 

34  10  13 

117  43  16 

410 

F1075 

1937             70 

YOl  9774-20 

WOODCREST  PRENDA  DAM 

1580 

25 

35 

5W    5 

33  53  50 

117  19  47 

431 

" 

1956             33 

Til  9813-10 

WREDEN 

2060 

11 

295 

17E    M 

35  25 

120  06 

430 

L  121 

1948             40 

W28  9619-31 

WRIGHTWOOO 

5038 

8 

3N 

7W    5 

34  22  17 

117  29 

429 

56  33 

1959            36 

U05  9819-13 

WRIGHTWOOD  FIRF  STA 

5950 

34  21  34 

117  37  57 

410 

F1126 

1958            70 

W28  9836-75 

YERMO  INSPECTION  STA 

1912 

34  55  30 

116  48  10 

429 

5B233 

1962            36 

U05  9847 

YORBA  LINDA 

405 

22 

35 

9W    S 

33  54 

117  49 

900 

1931            30 

U05  9847-21 

YORBA  RESERVOIR 

YORK  MTN  SANTA  RITA  C 

ilfS 

5 

33  52  23 

117  48  29 

415 

U  163 

1962            40 

TIO  9850-05 

35 

27S 

lOE    M 

35  32  05 

120  51  40 

430 

L  161 

YOI  9875-07 

YUCAIPA  SB  127 

28  80 

10 

25 

2W    5 

34  02 

117  02 

429 

SB127 

1949             36 

YO!  9875-04 

YUCAIPA  CO  YDS 

2120 

4 

15 

2W    5 

34  01  59 

117  06  08 

429 

SB  99 

1959             36 

YOl  9675-05 

YUCAIPA  FFS 

2810 

36 

15 

2W    S 

34  01  58 

117  02  11 

429 

SB129 

36 

X08  9881-06 

YUCAIPA  WATER  CO 
YUCCA  vaClEy 

2740 
3420 

36 

\l 

it          1 

It    8?  38 

\\l    ??  \% 

ti% 

Itlli, 

ills               \% 

U04  9990-11 

ZUMA  CYN-OAKLEY 

1500 

5 

34  04  58 

118  49  38 

410 

F  386C 

1934            70 

U04  9990-12 

ZUMA  CYN  PS 

115 

S 

34  01  10 

118  47  46 

410 

F  458 

1940            70 

TABLE  A-2 

SEASONAL  AND  MEAN  PRECIPITATION 
AT  SELECTED  STATIONS  IN  SOUTHERN  CALIFORNIA 


Station 


County 


50-year  mean 
1897-19^7, 
in  inches 


196^-65  season, 
July  1  -  June  30 


In  inches 


In  percent 
of  mean 


Coastal 


Paso  Robles 

San  Luis  Obispo 

15.82 

12.  U5 

79 

San  Luis  Obispo 

San  Luis  Obispo 

21.68 

21.88 

101 

Santa  Maria 

Santa  Barbara 

13.52 

11.77 

87 

Santa  Barbara 

Santa  Barbara 

18.56 

18. 1*6 

99 

Ventura 

Ventura 

15.59 

13.62 

87 

Los  Angeles 

Los  Angeles 

U.81 

13-69 

92 

Pomona 

Los  Angeles 

18.21 

lU.30 

79 

Santa  Ana 

Orange 

U.16 

10.  Ul 

7h 

San  Bernardino 

San  Bernardino 

17.21 

12.65 

Ih 

Oceanside 

San  Diego 

12.38 

13.27 

99 

San  Diego 

Sem  Diego 

Interior 

10.37 

8.50 

82 

Bishop 

Inyo 

6.1U 

2.16 

35 

Bar stow 

Ssji  Bernardino 

k.lf 

3.13 

75 

Blythe 

Riverside 

U.03 

3.62 

90 

Brawley 

Imperial 

2.U0 

1.60 

67 

-32- 


PRECIPITATION  SEASON,   JULY  I  -  JUNE    30 


REPRESENTATIVE    PRECIPITATION  CHARACTERISTICS   FOR   SAN   LUIS  OBISPO 


DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  SOUTHERN  DISTRICT,  1967 


33 


Z.    -noo 


PRECIPITATION  SEASON,   JULY  I  -  JUNE    30 


REPRESENTATIVE   PRECIPITATION   CHARACTERISTICS  FOR  LOS  ANGELES 


DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  SOUTHERN  DISTRICT,  1967 


50-YEAR  MEAN     SEASONAL  PRECIPITATION, 
97-98  THROUGH  1946-47.  l0.37iNCHES 


mmL 


PRECIPITATION  SEASON,  JULY  I   -  JUNE    30 


REPRESENTATIVE  PRECIPITATION  CHARACTERISTICS  FOR  SAN  DIEGO 


DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  SOUTHERN  DISTRICT,  1967 


35 


50-r£iR  UCAN   SEASONii.  fnECiPi'a'iON. 
1897-98 THROUGH  l94e-«7.    «.17  INCHES 


o    -ZOO 


Mhtjld^iiyiilhilbik™^ 


muiiLiL 


<T>  <J>  5  <" 


PRECIPITATION  SEASON.   JULY  I  -  JUNE    30 


REPRESENTATIVE  PRECIPITATION  CHARACTERISTICS  FOR  BARSTOW 


0EP4RTMENT  OF  WATER  RESOvJRCES,  SOUTHERN  DISTRICT,  1967 
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TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

CENTRAL    COASTAL    DRAINAGE   PROVINCE  (T) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE30 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY  ;  AUG  ■  SEPT  .  OCT       NOV        DEC 


JAN        FEB       MAR     APRIL       MAY       JUNE    JULY  1  AUG  I  SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


*T*SCA0ERO   LAKE 
ATASCAOERO   Pump    STA 
ATASCAOEHO   SOH 
ATAsCAOERO    INW 
ATASCAOERO    AHwC 

IRADLEr 
CAMP    ROBERTS 
CANYON    RANCH 
DELLAGANNA    RANCH 

eagle  ranch 
Eureka  ranch 

GOODwiN  ranch 

highland  farm 

huasna 

IvERsON  RAnChieOI 

LINN  RANCH 

MC  MILLAN  CANYON 

XC  NEIL  RANCH 

NACIHIENTO  i;AM 

PARKFIELD 

PASO  ROBLEs 
PAjO  ROBLEs  GERST 
PASO  ROBLEs  FAA  AP 
PASO  ROBLEsISDH) 
RANCHITA   SLO 

RUNITZ  RANCH 
SALINAs  DAM 
SANTA  MARGARITA  Z    SV 
SANTA  MARGARITA  BSTR 
SANtA  MARGARITA  N03 

SAntA    MARGARITA    P    STA 

S«NtA  RItA  cr  tEmpltn 
sfven-x  ranch 

SHANOON  DIv  OF  HWYS 
SHANOON  UNION  OIL  CO 


ARROYO  GRANDE 
ARROYO  GRANDE  NO  5 
AViLA 

BETTENCOuRT 
CAMBRIA  HWY  M4INT 

CAMP  SAN  Luis  OBISPO 
EDNA  (STORNETTAI 
HEARST  RANCH 
HEARST  CASTLE 
MORRO  BAY  FIRE  DEPt 

MORRO  BAY 
MORRO  BAY  3  N 
PER022I 

pismo  peach 

pt  pieoras  blancas 

S  L  OBISPO  TAN<  FARM 
SAN  LOIS  OBISPO  POLY 
SAN  Luis  OBISPO  ISDhI 
SAN  LUIS  OBISPO  SOF 
SOTO  ranch  NR  CAMBRIA 

VORTAC  SSP 

VULTURE  ROC< 

WAOHAMs 

WHALE  ROCK  DAM 

VORK  »*TN  SANTA  SItA  C 


12 

40 

0.00 

18 

18 

0.00 

18 

82 

0.00 

16 

28 

0.00 

M 

H 

10 

27 

0.00 

6 

66 

0.00 

53 

61 

0.00 

0.00 

16 

52 

0.00 

21 

41 

0.00 

11 

13 

0.07 

17 

19 

0.04 

12 

61 

0.00 

12 

34 

0.00 

9 

26 

O.UO 

25 

70 

0.00 

12 

59 

0.00 

13 

40 

0.00 

12 

45 

0.00 

33 

26 

0.00 

11 

44 

0.02 

13 

56 

coo 

22 

73 

0.00 

15 

00 

0.00 

20 

n9 

0.00 

31 

98 

T 

18.74 
26.90 

40.90 


16.37 
17.86 
20. 9D 


20.39 
21.88 
20.05 
20.93 
30.43 

32.93 
53.85 
25.01 


.10 
.12 

0. 
0. 

.00 

0. 

•  00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

u. 

.00 

0. 

.zz 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.18 

0. 

.20 

0. 

.04 

0^ 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.08 

0. 

.ro 

c 

.04 

.Ol) 

.00 

0. 

.00 

0. 

•  00 

n. 

.10 

T 

•  00 

0. 

•  00 

0. 

•00 

0« 

.CO 

0. 

.CO 

.00 
.00 

c. 

0. 

15.15 

0.00 

15.00 

0.00 

16.52 

0.00 

M 

M 

21.33 

0.00 

23.06 

0.00 

20.03 

0.00 

.00  0.09 
0.00 
0.00 
0.04 


0.00 

0.00 
0.02 
0^00 
0.02 
0.00 

0.00 


0.83 
1.06 
1.65 


1 

.73 

5 

11 

1 

.73 

3 

4-y 

I 

60 

'• 

65 

1 

.36 

3 

51 

1 

.4n 

5 

60 

4 

•  no 

' 

80 

0 

.65 

1 

13 

0 

.93 

1 

18 

0 

.97 

13 

12 

1.98 
1.48 
1.56 


1.76 
1.43 
1.29 


2.99  1.85 

4.27  2.59 

3.95  2.75 

3^76  2.15 


6.15       4.5B 


6.56       3.37 


2.53      1.83 


2.37       2.50 
10.59       5.48 


2. 70       2.79 


9.40       5.49 


4.0?       2.78 


3.49       3.17 


3^2C       2.36 
3^0«       2^27 


6.7;         3.18 


8.37        7.10 


4.61         3.61 


0.51 
0.55 
1.10 

0.75 
0.48 
1.05 


2.48       3.5i  O.OC 

1.63)      2.67  O.OC 

.6<  O.OC 

2.221      2.6<  O.O: 

2.50       3.17  O.OC 


2.59      3.56       O.OC 


l.33|     2.22      O.OC 
2.02       0.00 


3.34       O.OC 


1.16 
3.95 

1.98 
1.20 


7.00      0.50      2 


2.4£       O.OC 


1.5e  0.2« 
3.54  O.OC 
5.33      O.OC 


3.6C       O.OC 


1.67       3. OS 


2.0C  3.2t 
3.05  3.5< 
1.95       2.7( 


2.86       3.8^ 


2.88       3.4< 


O.OC 

O.OC 

O.OC 

0.0( 

O.OC 

O.OC 

o.or 

O.OI 

O.OC 

o.d: 

o^ot 

O.Oi 

o>ai 

O.OI 

O.OC 

O.OC 

O.OC 

0.0( 

c.o« 

o.o; 

o.ce 

0.0( 

O.OC 

O.OC 

c.oc 

O.OI 

O.OC 

O.OC 

O.OC 

" 

0.0! 

0.0( 

0.0< 

O.o; 

O.OC 

O.OC 

3.0( 

O.OI 

0.0( 

0.0( 

O.C( 

o.c; 

o.c< 

o.c< 

O.OC 

3.01 

9.0) 

I 

O.OI 

Q.CC 

O.OC    0.00 


.0(     O.OC 

.01    0.00 

.oc)    3.00 

0.00 


O.OI     O.OC 


16.34 
12.34 
18.10 
18.72 
16.15 


25.70 
13.67 


11.57 
13.51 
22.73 

15.10 
19.93 
31.90 


14.77 
16.52 
35.06 
21.38 

22.92 
19.97 
22.96 
33.57 
16.08 


17.85 
14.23 


22.28 
19.94 
19.49 


-PARTIALLY  ESTIMATED 


-HISSING  DATA 


TABLE    A-4 

PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

CENTRAL    COASTAL   DRAINAGE   PROVINCE  (T) 


STATION       NAME 


CAv/ANAuGH  RANCH 
POND  RANCH  NO  2 
tIMLER  OIV  OF  HW 
SODA  LAKE 
aREOEN 


CuyAMA 

■JIPOMO  2  Nh 

OZENA  G  S 

SANTA  MARIA  wB  AP 

SUEV  RANCH 

rfllCHELL  "AM 


CACHuMA  DAM 
GIBRALTAR  DAM  2 
JUNCAL  DAM 
LOS  PRIETOS  R  S 
ALSIPUEDES  GAGING  ST 

AN  MlGuELITO  CyN 
SANTA  BARBARA  TV  PK 
i/ANDENBERG  AFB 


PT  CONCEPTION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA 


TOTAL 

JULY  1 

TO 
JUNE  JO 


6.11 
17.11. 
10.23 
11.77 


15.33 
22.76 
23.44 
20.16 
17.7! 


PRECIPITATION 


INCHES 


JULY     AUG     SEPT     OCT       NOV.       DEC, 


1.99 
1.22 
1.64 


1.15 

1.10 
1.38 


JAN.       FEB       MAR.    APRIL      MAY      JUNE    JULY    AUG    SEPT 


1.87 
1.53 
l.aj 
1.67 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


0.37 

0.31 
0.33 
0.63 


1.72 
1.62 
1.69 


0.00 
0.02 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 


16.94 
1C.03 
11.62 
12.84 


22.76 
23.50 
20.18 
17.70 


M-HISSING  DATA 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY    AUG    SEPT     OCT      NOV       DEC 


JAN.       FEB       MAR     APRIL      MAY       JUNE    JULY     AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


cssitas  ranch 
casitas  reservoir 
matilija  rch 
MATiLijA  Forks  cy\ 

OAKVlEw 
OJAI 

rancho  matilija  evap 
rice  ranch  ven  co 
selBy  ranch 
sopers  ranch 

STEmARI  CAN  DEB  POHD 

THACHER  SCHOOL 
VENTURA 

VFNTURA  CH 


ACTON  ESCONOIOO  CNYN 
ACTON  ALISO  CANYON 
ACTON  ALISO  CNYN  BLU" 
ACTON  CAMP  2 
ACTON-COLOxBO  RCH 

ACTON  HUBBARD  RCH 
AMERICAN  C  SUGAR  CO 
ATMORE  MEADOW 
BALCOM  CyN  HUMPHREY  R 
BARDsDALE  YOUNG  RCH 

BORGSTROM 
BOuQuEt  CANYON 
BOUOUET  CANYON  FCllO'' 
CAMARlLLO  2  SE 
CAMARlLLO  »  NNW 

CAMULOS  RANCH 
CASTAIC  PATROL  STA 
CASTlAC  JUNCTION 
DOUBLE  H  N  RANCH 

CANYON  RESERVOIR 

ELIZABETH  LAKE 
ELIZABETH  LAKE  128B 
FILLMORE  1  WNK 
FILLMORE  CITRUS  ASSN 
FILLMORE  FISH  MATCH 

GORMAN 

MALL  CANYON  REs 
HASLEY  CANYON 
LIMONEIRA  RANCH 
LITTLE  GLEASON 

MATILIJA  RES 
<INT  LANYON-THE  OAKS 
<INT  CANYON-DYER 
MOORPAR<.  3  SE 
MOORPARK  3  NNk 

NEwBURY  park  2  MNW 

newBuRy  park  4  SW 
nEwbuRy  park  academy 
nenhall  ranch 

NEWHALL  SOlEOAO  32C 

NEWHALL  U  S  RS 
OAK  FLAT  GuARD  STA 
OLiVE  VIEW 
OWENS  MOUTH 
OXNARD  OIST  5  YARD 

PIEDRA  BlANCA  g  S 
PINE  CANYON  PAT  STN 
PINE  MOUNTAIN  INN 
PINE  TREE  RANCH 
PIRu  2  EsE  HDQtRS 


22 

73 

n 

no 

21 

00 

0 

00 

81 

0 

00 

92 

0 

00 

42 

0 

00 

79 

0 

00 

?6 

0 

00 

36 

0 

00 

46 

0 

00 

31 

0 

00 

92 

62 

0 

00 

97 

0 

00 

13.75 
21.20 
13.93 
15.30 


13.61 
10.23 
11.23 


12.83 
18.86 
14.63 


8.30 
11.12 
13.66 


11.46 
11.87 
13.29 


0.00 
0.00 
0.00 


.00 

.no 

0. 

0. 

.00 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.04 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

M 

.00 

0' 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.01 

0. 

.04 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

T 

0. 

.00 

.24 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

0. 

.00 

.00 

0' 

.00 

0. 

.00 

0. 

•  01 

0. 

.00 

0- 

T 

0' 

.00 

0. 

.00 

0. 

.04 

0. 

T 

0. 

.29 

0. 

.00 
.00 

0. 
0- 

1.39 
1.23 
1.56 
I.9T 


1.11 
0.99 
0.83 
1.23 

1.1 
1.96 
0.96 
l.Ol 


7.12 
8.09 
7.44 


1.98 
5.35 

5.68 


0.01 
0.00 
0.03 
0.04 

0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.08 

5. sol     0.13 


0.00  0.00 

O'OOj  O'OO    0.C3I   1.08 


0.02- 
O.ITJ 

COOl 

C.OO   0.00 


0.00 

0.02 

OOl  O.OC 


6.37      0.00      0 


0.08 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.07 
0.02 
0.00 
0.07 

0.00 
0.05 
0.09 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.25 
0.00 

0.00 


od 


0.00 
0.17 
0-CO 


O.64I  0 

0.47;  0 

o.iol  0 

0.65J  0 

o.eq  0 


22.78 
21.24 
27.91 
22.81 


21.49 
20.88 
21.55 
22.42 

18.11 
17.42 
13.65 
15.01 


7.22 
■     8.44 

10.42 

M 
22.50 
14.17 
16.30 


13.43 
12.60 
13.54 


12.05 
15.66 
11.16 


20.01 
15.50 
15.90 
15.95 


14.35 

11.94 
13.55 
11.63 
12.38 
14.46 

15.49 

18.28 
16.82 
27.13 
15.79 


-MISSING    DATA 


TABLE     A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA    STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


TOTAL 
JULY  1 

PRECIPITATION 

N 

NCHES 

TOTAL 
OCT    1 

STATION       NAME 

TO 
JUNE30 

1964 

1965 

TO 
SEPT  30 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

SANTA    CL*R«-CALLEr,UAS 

myDROLOGIC    unit    U-03 

P!RU   CANYON 

14. ?1 

0.00 

0,00 

0.00 

0.50 

1.23 

5.46 

0.14 

0.22 

0.46 

6.20 

0.00 

0.00 

0.17 

0.27 

0.20 

14.85 

PLACERITA    CANYON 

13.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.6P 

1.32 

1.78 

0.23 

0.07 

1.62 

7.92 

0.04 

O.OOl  0.15 

0.06 

0.64 

14.43 

PORT   HuENEHE 

15.39 

0.00 

0.01 

o.oc 

0.70 

1.53 

6.37 

0.53 

0.25 

1.18 

4.02 

0.00 

o.oc 

0.00 

T 

0.02 

15.40 

POTREKO    CANYON 

11.35 

0.00 

o.oc 

o.oc 

0.33 

0.98 

2.06 

0.22 

0.32 

1.99 

5.45 

0.00 

0.00 

3.20 

0.00 

0.19 

11.74 

RANCMO    SESPE 

14.47 

0.00 

0.02 

o.oc 

0.56 

1.25 

5.13 

0.56 

0.12 

1.10 

5.72 

0.00 

o.oc 

0.01 

0.18 

0.36 

15.00 

REYNOLDS    RANCH 

8.10 

T.OO 

C.17 

0.00 

0.47 

1.20 

0.65 

0.03 

0.09 

1.52 

3.92 

0.05 

0.00 

0.26 

1.36 

0.15 

9.70 

RICHFIELD    nIL 

17.92 

0.00 

o.os 

0.02 

0.97 

2.20 

5.06 

0.61 

0.20 

1.64 

6.60 

0.15 

0.39i  0.03 

0.04 

0.46 

18.25 

OIOGf     ROUTE     MAINT     STA 

11.  ?4 

o-oc 

0.00 

o.oc 

0.55 

1.37 

2.22 

C.08 

0.00 

1.87 

5.15 

U.OO 

o.od  0.10 

0.17  0.00 

o.od  0.00 

0.25 

0.20 

11.79 

SALT    CANYON 

17.59 

o.co 

0.04 

0.04 

0.47 

1.63 

4.86 

0.47 

0.54 

2.21 

7.16 

0.00 

0.26 

0.79 

18.56 

5ANO    CANYON    8ARRUS 

16.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.70 

1.85 

2.19 

0.39 

0.47 

1.25 

&.f) 

0.00 

0.05 

1.88 

17.77 

■iANDBERG    PATROL    STN 

11.97 

0.00 

T 

0.00 

0.77 

2.32 

1.15 

0.27 

0.06 

1.71 

5.68 

T 

0.31    0.42 

0.27 

0.54 

13.20 

SANDBERG    W" 

9.6? 

0.00 

0.00 

o.oc 

0.58 

2.56 

1.23 

0.37 

0.02 

1.43 

3.43 

0.00 

o.od   0.49 

0.27 

0.48 

10.86 

5AN    FRANCI;QuITO    2 

14.14 

J. 00 

T 

T 

0.71 

1.13 

3.05 

0.59 

0.19 

0.56 

7.88 

I 

0.02i   0.12 

0.19 

0.50 

14.95 

SANTA    FELICIA    RES 

16.33 

0.00 

0.02 

0.01 

^.55 

1.43 

5.7. 

0.42 

0.56 

l.OU 

6.00 

0.00 

o.ou 

0.15 

0.27 

0.37 

17.09 

cANIA    PAULA 

14.23 

0.00 

0.03 

0.00 

0.64 

1.41 

5.10 

0.57 

0.12 

1.14 

5.22 

0.00 

o.ou 

0.00 

0.08 

0.18 

14.46 

SANTA    PAULA    CYN 

16.41 

0.00 

o.oc 

0.00 

1.03 

1.74 

4.87 

0.65 

0.30 

2.18 

5.49 

0.15 

0.00 

3.00 

0.05 

0.32 

16.78 

SANTA    PAULA    CO    AGR I     0 

13.33 

0.0c 

0.02 

0.00 

0.65 

1.35 

4.36 

0.53 

0.08 

1.14 

5.19 

0.00 

0.01 

0.03 

0.00 

0.05 

13.39 

SANTA     SUSAnA    OEvIL     <"N 

20.02 

o.oc 

0.05 

n.04 

0.54 

1.86 

5.53 

0.54 

0.61 

2.51 

e.15 

0.00 

0.19 

0.00 

0.30 

0.90 

21.13 

saticoy-dfl  mar 

15.01 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.73 

1.43 

4.88 

0.79 

0.27 

1.66 

5.27 

o.ao 

0.30 

O.Cl 

0.00 

0.17 

15.21 

SATICOY     FIRt    station 

14.17 

O.GO 

o.oc 

0.00 

0.65 

1.35 

4.90 

0.72 

0.20 

1.59 

4.76 

0.00 

O.30 

0.00 

0.00 

0.11 

14.23 

eAuGuS     POWER    PLANT     1 

14.64 

O.OO 

O.Of 

0.03 

0.56 

1.91 

2.69 

1.08 

0.30 

0.54 

7.44 

T 

0.0^ 

0.29 

0.15 

0.57 

15.62 

SAUGUS    EOlsON    STA 

10.27 

o.rc 

o.oc 

0.34 

0.76 

1.21 

0.21 

0.08 

1.57 

6.10 

0.00 

0.00 

0.27 

3.11 

0.24 

10.89 

SAUGUS-NFWHALL 

♦10. SO 

J. 40 

1.11 

1.70 

0.25 

O.l* 

1.5. 

5.4' 

0.30 

0.30 

0.20 

0.00 
0.42 

0.35 

•11.05 

SIMI    3    r 

11.52 

0.  00 

0  .  0  0 

J.  55 

0.77 

1.99 

0.48 

0.29 

1.95 

5.49 

0.00 

0.00 

O.OC 

0.27 

12.21 

SOLEOAD    Cyn-EC<LES 

8.95 

0.00 

0.00 

T 

0.99 

1.36 

0.26 

0.03 

1.12 

0.70 

4.49 

0.00 

I 

0.12 

0.05 

0.14 

9.32 

solEoao  pass 

6.90 

0.j2 

0.05 

0.00 

0.53 

2.60 

0.12 

0.15 

0.18 

0.47 

2.7b 

0.00 

o.co 

0.51 

0.12 

0.33 

7.79 

soledao  cyn-bermite 

10.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

1.35 

i.ie 

0.15 

0.13 

1.29 

6.29 

0.30 

O.30 

0.06 

0.05 

0.52 

11.45 

SOMIS     7    NNw 

13.04 

0.00 

o.r.o 

o.on 

0.42 

1.07 

4.32 

0.51 

0.15 

1.62 

5.25 

0.00 

0.00 

O.OC 

0.00 

0.22 

13.56 

SOMIS 

13.75 

0.00 

0.00 

o.jn 

0.54 

1.12 

4.28 

0.59 

?.28 

1.74 

5.20 

3.00 

0.30 

0.03 

3.11 

0.00 

13. S? 

SOMIS    3     NW 

14.97 

0.00 

0.00 

0.00 

C.61 

1.33 

4.92 

0.57 

0.21 

1.45 

5.03 

O.UQ 

0.3(1 

0.00 

O.30 

0.12 

15.09 

SOH Is    S     wNN 

12.80 

o.co 

0.00 

0.00 

0.58 

1.20 

4.62 

0.49 

0.21 

1.52 

4.1b 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.05 

12.35 

SOMIS  aggen  rch 

14.92 

0.00 

0.02 

0.00 

0.56 

1.25 

4.67 

C.56 

0.30 

1.84 

5.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.90 

SPRING    CVN 

•    9.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.65 

0.71 

0.34 

0.2^ 

0.05 

1.09 

6.19 

0.00 

0.30 

O.Il 

0.05 

0.59 

•    9.97 

SlISANA     KNOLLS 

14.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.44 

1.03 

3.29 

0.27 

0.36 

1.38 

7.32 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.09 

0.81 

14.9? 

TEVIOT    st 

15.80 

0.00 

o.co 

0.00 

0.79 

1.64 

5.25 

0.54 

0.10 

1.26 

6.22 

0.03 

0.00 

0.02 

0.00 

0.21 

16.03 

THOUSAND   OAKS   FC    718 

14.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.58 

1.0? 

2.44 

0.30 

0.29 

2.11 

7.4^ 

0.00 

0.02 

C.OO 

0.02 

0.39 

14.59 

tujunga-vIll  cr  Sum 

•13.67 

0-00 

0.00 

0.00 

0.78 

2.5* 

2.01 

0.56 

0.39 

1.57 

5.63 

0.00 

0.20 

0.4» 

0.89 

0.52 

♦15.50 

TUJUNGA    mill    creek 

13.11 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.74 

2.45 

2.1: 

C.73 

0.34 

1.61 

5.05 

0.00 

0.36 

O.IV 

0.44 

0.33 

14.07 

VINCENT     FIRE     STN 

9.93 

O.uO 

0.00 

4.40 

0.49 

1.74 

0.18 

0.09 

O.IO 

0.36 

2.5/ 

o.on 

o.no 

0.41 

0.37 

0.22 

6.53 

WAYSIOE    H    R    EVAP 

f< 

"^ 

M 

M 

0.34 

0.70 

1.82 

M 

0.10 

0.55 

5.55 

M 

M 

0.09 

O.OO 

0.34 

^ 

MALIBU 

hyQHOLOGIC    uMt       -    - 

COLD   CREEK 

•21.22 

0.00 

T 

I 

0.52 

2.24 

5.01 

0.76 

0.45 

3.28 

9.0* 

0.00 

T 

0.00 

0.40 

0.05 

•21.67 

csCONOIDO   CANYON    G    S 

•16.9' 

O.OT 

0.00 

o.oc 

0.48 

2.20 

4.3> 

1.07 

0.30 

2.32 

6.30 

0.00 

o.oa 

0.00 

O.I' 

•^.l" 

•17. ?3 

GARAPlTO    CREEK 

15.90 

0.00 

0.00 

0.00 

J. 35 

1.40 

3.4: 

0.60 

0.34 

2.80 

6.9e 

0.00 

c.oo 

0.00 

0.2* 

0.2* 

•16.29 

GARRAPATA    CYN 

16.79 

O.uO 

T 

o.oc 

V.52 

1.R4 

2.8! 

0.84 

0.36 

2. SSI 

7.4V 

0.00 

C.0(] 

0.00 

0.19 

0.20 

17.18 

LAKE     SHERWOOD 

14.99 

0.00 

T 

T 

0.60 

1.49 

3.7< 

0.24 

0.36 

2.16 

6.40 

0.00 

c.oo 

0.00 

0.16 

0.17 

15.32 

LAS    FLORES    CANYON 

13.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

1.50 

2.2i 

0.87 

0.18 

2.24 

5.  } 

T 

0.00 

T 

0.2' 

0.20 

13.74 

LATIGO    CANYON    REACH 

27. IS 

0.00 

0.00 

0.04 

0.93 

2.36 

5.7< 

0.79 

0.43 

2.95 

P. 68 

O.Cl 

0.07 

0.04 

0.07 

0.14 

22.26 

lFCHuZA    PAtROL     STN 

18.86 

0.00 

0.01 

0.00 

0.69 

7.7f 

4.6' 

0.83 

0.3? 

3.09 

7.3( 

0.0; 

0.3( 

o.oc 

0.05 

0.11 

19.02 

v»LlBu-DIv    HOOTS 

15.27 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.52 

1.71 

3.0: 

0.37 

0.30 

2.20 

7.  !* 

0.0(1 

O.C( 

o.oc 

0.36 

n.ii 

15.74 

■alIBu  och-Dunne 

15.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.39 

1.76 

l.T- 

0.73 

0.21 

2.57 

6.'-( 

0.0'J 

0.0( 

o.oc 

0.33 

0.22 

15.87 

"ONTE    NIOO 

19.11 

0.00 

T 

c.oo 

0.4B 

2.93 

3.2: 

0.88 

0.37 

7.66 

e.6; 

0.0( 

o.oc 

o.co 

0.91 

0.11 

20.13 

NICHOLAS    CyN 

14.65 

0.00 

o.on 

O.Ol 

0.66 

1.40 

3.5; 

0.66 

0.16 

2. 90 

5.26 

o.co 

0.0( 

c.cc 

C.OC 

0.06 

14. 7C 

old   topanga 

71.57 

0.00 

o.co 

0.00 

0.61 

2.69 

4.  7' 

r.62 

0.44 

7.4? 

9."^ 

0.0? 

o.oc 

o.oc 

C.21 

C.13 

21.9? 

PALO    COMADO    CYN 

14.29 

0.00 

0.0': 

0.00 

0.63 

1.5" 

2.86 

0.53 

0.20 

1.64 

6.H4 

o.oc 

o.cc 

o.oc 

C.5; 

C.28 

15.07 

sattlEsnake  canyon 

17.93 

o.co 

o.ou 

ceo 

0.69 

2.16 

4.9- 

0.81 

0.38 

2.49 

6.5t 

3.02 

0.0; 

0.00 

0.0; 

coc 

17.93 

THOUSAND    OAKS    WTR    PLT 

13.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.65 

1.00 

2.61 

C.48 

0.35 

2.04 

6.52 

o.oc 

o.oc 

0.00 

3.31 

0.54 

14.26 

TOPANGA    PAT     S    FC    6b 

19.?? 

o.oc 

0.0(1 

0.00 

0.45 

2.11 

4.4! 

0.85 

0.44 

2.77 

8.1! 

o.oc 

o.oc 

0.10 

C.OC 

0.33 

19.6!. 

trancas  beach 

•16.82 

0.00 

0...1 

0.0« 

0.6» 

1.6^ 

3.7; 

0.77 

0.7.\ 

?.96 

7.0< 

O.C( 

O.CC 

0.0: 

0.33 

'•.00 

•17.11 

TRIUNIO    CANYON 

•17.85 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.69 

l.TC 

3.1; 

0.4. 

J.  70 

?.66 

S.41 

o.ct 

0.01 

o.oc 

0.12 

0.14 

•18.11 

ZUMA    CYN-OAKLEY 

22.40 

0.30 

o.oc 

0.07 

0.71 

2.64 

6.4( 

0.87 

0.47 

?.8fl 

8.3' 

O.Oi 

0.05 

0.0' 

0.16 

22.56 

1 '  .  00 

0.00 

O.Of 

0.45 

l.'j'i 

C.  79 

0.  \-> 

2.76 

o.oc 

o.oc 

0.00 

O.OC 

- 

PARTIAL 

LY    LSTlMAItu 

'- 

IRACf 

M-HISS 

ISC.    DATA 

TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


TOTAL 
JULY  1 

PRECIPITATION           IN 

NCHES 

TOTAL 
OCT    1 

STATION       NAME 

TO 
JUNE30 

1964 

965 

TO 
SEPT  30 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

LA-SAN    GABRIEL    RIVER 

hydrologic  unit  U-05 

ALCAZAR     FLOOD    CONTROL 

Ifc-Sl 

T 

0.00 

0.00 

0.36 

2.05 

2.11 

0.68 

0.22 

1.54 

7.32 

T 

o.o; 

O.OOJ   0.3C 

1.40 

16.21 

ALDER    CRK    PARADISE 

•16. lA 

0.00 

0.00 

0.00 

0.71 

2.58 

1.91 

1.11 

0.49 

1.24 

6.1< 

O.OC 

T 

0. 

15    0.06 

1.40 

•17.76 

ALHAHBRA-CITr    HALL 

15.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.36 

2.09 

2.08 

0.90 

0.39 

1.76 

7.41 

T 

o.o: 

0 

01    0.07 

1.35 

15.49 

ALISO    CANYON    OAT     MTN 

21.40 

0.00 

0.05 

0.00 

0.53 

2.09 

6.25 

0.91 

0.63 

2.26 

6.25 

O.OC 

O.ll 

0 

OC    0.27 

1.19 

22.81 

ALTA    CANYON 

19.85 

0.00 

0.02 

0.02 

0.55 

2.83 

3.65 

1.25 

0.90 

0.88 

6.86 

0.42 

0.31 

0 

09    0.3C 

2.46 

22.66 

altaoena 

15.30 

0.00 

0.02 

0.02 

0.54 

2.89 

2.02 

0.91 

0.66 

1.44 

7.  IS 

6.53 
6.5( 

0.44 

o.r 

0 

05    0.06 

1.87 

18.24 

altadena  Golf 

17. 8". 

0.00 

0.00 

0.00 

0.53 

3.15 

2.13 

1.03 

0.63 

1.34 

0.25 

0.25 

0 

OTJ   0.17 

2.17 

20.25 

ANGELES    CREST    G    S 

21.19 

0.00 

T 

0.00 

0.87 

3.86 

3.56 

1.26 

0.92 

1.50 

0.21 

0.43 

0 

0!4   0.29 

2.09 

23.62 

ANGELES     CREST    HWY 

22.34 

0.00 

T 

0.00 

0.90 

3.70 

4.41 

1.50 

1.13 

0.76 

9.5; 

O.OC 

0.41 

0 

Od   0.23 

2.10 

24.67 

ARCADIA    ARBORETUM 

15.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.27 

2.42 

1.73 

0.61 

0.58 

1.92 

7.6! 

0.41 

o.oa 

0 

07    0.3C 

1.16 

17.42 

ARCADIA    PP     1 

•16.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.32 

2.78 

l.9t 

0.93 

0.60 

1.10 

8.31 

0.4: 

0.2: 
o.oc 

0 

26    0.3- 
od   0.1! 
id    0.1! 

1.75 

•18.88 

ARTESIA 

11.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

1.16 

1.67 

0.49 

0.39 

2.51 

4.7£ 

T 

0 

0.19 

11.44 

ARROYO    SECO    R    S 

18.41 

0.00 

0.00 

0.02 

0.65 

3.22 

2.75 

1.06 

0.66 

1.45 

8.1! 

0.1! 

0.2^ 

0 

1.92 

20.50 

ASSOC    OIL    ANAHEIM     1 

10.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.12 

1.40 

1.34 

0.52 

0.24 

1.52 

5.4( 

O.OC 

0.0! 

0 

od  o.oa 
42i  o.ic 

0.71 

11.39 

AZUSA    CITY     PARK 

15.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.32 

2.37 

2.46 

0.97 

0.38 

0.95 

8.2( 

0.02 

0.14 

0 

0.93 

17.25 

AZUSA    FOOTHILL     RCH 

16.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

2.37 

2.2c 

1.05 

0.35 

1.57 

8.35 
7.7^ 

o.i; 

0.15 

0 

3!*    0.02 

0.68 

17.77 

AZUSA    GRIFFITH    RCH 

14.63 

0.00 

0.00 

T 

0.25 

2.05 

2.03 

0.80 

0.25 

1.36 

0.0< 

0.13 

0 

33   O.OC 

0.73 

16.59 

AZUSA    PLT-GIC 

15.78 

T 

0.00 

T 

0.28 

2.54 

2.35 

0.88 

0.56 

1.70 

8.1^ 

0.1' 

0.22 

0 

42i  o.i; 

0.9^ 

♦18.22 

BAILEY     DEBRIS    DAM 

19.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.41 

3.07 

2.28 

1.33 

0.94 

1.75 

8.8! 

0.2; 

0.3'( 

0 

2q  c.i<J 

2.74 

22.33 

BALDWIN    HILLS 

•12.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3* 

2.00 

1.94 

0.50 

0.46 

1.82 

5.7; 

I 

o.oc 

0 

oq  o.oq 

0.10 

•12.88 

BALDWIN    HILLS    RES 

12.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.33 

1.55 

2.2! 

0.53 

0.53 

1.21 

6.1! 

o.oc 

o.oc 

0 

oo 

O.OC 

0.1* 

•12.71 

BALDWIN     PARK 

14.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.17 

2.13 

1.8S 

0.75 

0.29 

0.90 

8.15 

O.Oi 

0.0 

0 

11 

o.oc 

1.34 

15.83 

BARLEY     FLAT 

18.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.84 

3.51 

3.11 

0.89 

0.80 

1.49 

7.78 

T 

o.oc 

0.02 

0 

66 

0.29 

0.64 

20.32 

BARLOW     SANITARIUM 

•13.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.32 

1.59 

1.7( 

0.93 

0.40 

1.97 

6.16 

0.1« 

0 

oo 

0.0' 

1.2^ 

•14.36 

BARNESON    PARK 

12.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.12 

1.52 

0.75 

0.45 

2.28 

6.06 

O.oc 

o.oo 

0 

00 

O.OC 

0.00 

12.18 

BEAR    CR    CRYSTAL    LAKE 

M 

M 

0.00 

0.00 

0.63 

3.74 

3.4C 

0.93 

0.92 

2.22 

.5.22 

o.oc 

o.oa 

0 

06 

0.4C 

1.21 

26.81 

BEL    AIR    FC     10 

14.78 

0.00 

0.01 

0.00 

0.54 

1.79 

3.1C 

0.75 

0.58 

1.95 

6.06 

O.CQ 

o.oc 

0 

OO 

0.1' 

0.29 

15.20 

BELL    FIRE    STA 

12.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.36 

1.27 

2.5( 

0.57 

0.19 

2.34 

5.51 

0.00 

0.06 

0.01 

0.33 

13.18 

BEVERLY    HILLS 

15.21 

0.00 

T 

0.00 

0.38 

1.5l 

3.57 

0.85 

0.52 

1.97 

6.14 

O.OC 

o.oi 

0 

OS 

O.OI* 

0.24 

15.56 

BIG    OALTON    DAM 

20.53 

T 

0.01 

0.08 

0.36 

3.14 

3.1; 

1.29 

0.75 

1.85 

9.30 

0.21 

0.37 

0 

IS 

o.oc 

0.97 

21.55 

BIG    DAL  TON-MONROE 

•15.55 

O.l* 

0.00 

0.00 

0.40 

2.87 

2.9« 

1.19 

0.75 

1.61 

5.02 

o.ia 

0.33 

0 

11 

o.o: 

0.69 

16.30 

BIG    SANTA    ANITA    DAM 

21.53 

T 

0.00 

0.03 

0.43 

3.17 

3.2; 

1.48 

0.82 

1.95 

9.77 

0.32 

0.4« 
0.53 

0 

45 

0.16 

2.90 

25.11 

BIG    SANTA    aNITA    R    s 

24.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.61 

3.72 

4.0? 

1.85 

1.38 

1.23 

11.33 

0.21 

0 

53 

0.4; 

2.73 

28.66 

BIG    TUJUNGA    DAM 

18.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.82 

3.17 

2.0! 

0.99 

0.58 

0.97 

9.6 

0.04 

o.oi 

0 

23 

i'ii 

0.31 

19.72 

BLUE    RIDGE    CAMP 

•    8.10 

0.12 

0.00 

0.00 

0.3* 

2.07 

1.0' 

0.38 

0.40 

0.40 

2.95 

0.00 

0.52 

0 

'•- 

0.52 

•11.34 

BOBCAT     CANYON 

21.40 

0.00 

0.00 

0*00 

0.68 

3.25 

3.13 

O.BS 

0.84 

1.42 

10. 9S 

0.00 

0.21 

0 

.5 

0.2; 

1.51 

23.65 

BRAOBuRG    DEBRIS    BAsiN 

16.61 

Q.OO 

0.00 

T 

0.26 

2.79 

2.4< 

0.98 

0.63 

1.36 

7.71 

o.n 

0.2t 

1 

41 

o.oc 

1.65 

19.57 

BRAND    PARK 

14.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.40 

2.02 

1.9! 

0.89 

0.58 

1.17 

6.93 

o.oc 

0.16 

0 

OC 

0.0! 

1.75 

15.91 

BREA    CITY 

11.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.14 

1.57 

1.41 

0.52 

0.36 

1.42 

5.76 

0.00 

o.oc 

0 

04 

0.11 

0.52 

12.11 

BREA    UNION    OIL 

10.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

1.30 

1.4( 

0.51 

0.71 

1.90 

5.0C 

o.oo 

0.1 

0 

04 

0.06 

1.05 

12.14 

brigden  rEs  no  1 

16.42 

0.00 

0.00 

T 

0.48 

2.84 

1.8! 

1.05 

0.56 

1.13 

7.91 

0.40 

O.li 

0 

06 

0.17 

1.68 

18.53 

BRIGGS    TERRACE 

22.09 

T 

0.06 

0.00 

0.52 

3.44 

3.74 

1.28 

1.08 

1.40 

9.55 

0.46 

0.46 

0 

12 

0.1! 

2.93 

25.25 

BuCKHoRN  Flat 

22.08 

0.05 

T 

J 

0.54 

3.99 

2.4f 

0.72 

1.12 

1.53 

11.38 

0.02 

0.2' 

r 

T 

1.28 

23.31 

BuENA    PARK 

9.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.11 

1.18 

1.3< 

0.50 

0.10 

1.70 

4.43 

o.oo 

o.oc 

0 

cc 

C.K 

0.34 

9.85 

buRBank  fire  dept 

12.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.46 

2.27 

1.4! 

0.56 

0.50 

0.92 

5.46 

I 

0.0! 

0 

0 

O.IC 

2.03 

14.93 

BURBANK    wB    airport 

11.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.37 

1.74 

1.2; 

1.00 

0.29 

0.96 

5.66 

0.00 

0.06 

0 

0" 

0.0' 

0.75 

12.16 

CALABASAS 

15.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

2.32 

2.7< 

0.40 

0.50 

2.11 

7.20 

0.00 

O.oc 

0 

OC 

0.34 

0.25 

16.34 

CAMP    JOSEPHO 

20.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.42 

2.12 

4.97 

0.96 

0.61 

2.41 

8.57 

T 

0.0' 

0 

03 

0.17 

0.22 

20.69 

CAMP    RINCON 

19.93 

0.04 

0.00 

0.00 

0.50 

3.01 

2.5< 

1.09 

1.17 

1.48 

9.78 

T 

0.2C 

0 

ic 

T 

0.20 

20.19 

CAMP  valcrest 

21.26 

0.07 

0.00 

0.00 

1.00 

2.78 

2.U 

0.79 

0.82 

1.47 

11.95 

o.oo 

0.2^ 

0 

66 

0.43 

1.00 

23.46 

CANOGA    PARK     pierce    C 

14.25 

0.00 

0.01 

0.01 

0.44 

2.06 

2.1' 

0.33 

0.39 

2.08 

6.76 

0.00 

0.0 

0 

OC 

0.19 

0.18 

14.60 

CEDAR    SPRINGS 

•25.69 

0.10 

T 

0.00 

0.57 

3.4« 

4.0! 

l.U 

1.10 

1.95 

13. 4« 

o.oo 

0.0 

0 

.05 

0.4« 

1.06 

•27.05 

CHATSWORTH    F    C     24    D 

14.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.45 

1.58 

4.n 

0.55 

0.46 

0.80 

6.77 

o.oo 

0.0! 

0 

•  OC 

0.32 

0.55 

15.84 

CHATSWORTH    pat     STA 

17.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.45 

1.43 

5.2' 

0.68 

0.65 

1.98 

6.94 

0.00 

0.0' 

0 

•  OC 

0.42 

0.44 

16.29 

CHlLAO    RANGER    STA 

15.72 

T 

0.00 

o.oc 

0.71 

2.49 

1.3( 

0.48 

0.65 

0.53 

10.36 

0.02 

O.oc 

0 

6 

0.27 

f.98 

18.58 

CLAREMONT    INDIAN    HILL 

14.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.34 

2.20 

1.8; 

1.02 

0.66 

1.85 

5.9C 

0.13 

0.0' 

0 

■  1 

O.OC 

0.72 

15.80 

CLAREMONT    SLAUGHTER 

14.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.26 

2.22 

1.7' 

0.91 

0.67 

1.71 

7.0 

o.oa 

o.oc 

0 

.1. 

O.OC 

0.56 

16.40 

CLEAR    CREEK    SCHOOL 

26.22 

0.00 

0.00 

0.00 

1.03 

3.70 

4.5! 

1.77 

0.98 

1.41 

12.6^ 

o.oo 

O.Ot 

0 

2 

0.19 

1.77 

28.39 

CLEAR    CREEK    R    s 

•21.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.58 

3.5« 

3.9< 

1.34 

1.06 

1.54 

9.73 

0.00 

o.oc 

0 

2« 

0.2* 

1.06 

•23.19 

COGSWELL    DAM 

23.06 

0.02 

0.00 

o.oo 

0.38 

3.34 

2.97 

0.75 

1.23 

1.72 

12.52 

0.04 

0.0! 

0 

52 

0.28 

0.65 

24.69 

COLBYS 

18.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.97 

3.87 

2.2; 

0.75 

0.53 

1.66 

8.63 

o.oo 

0.06 

0 

.4! 

0.3« 

0.78 

20.32 

COLOWATER   CANYON 

22.55 

0.30 

T 

T 

0.68 

2.92 

2.3 

1.01 

1.02 

2.84 

10.5- 

0.16 

0.8! 

0 

.16 

T 

1.15 

23.57 

COMPTON    FIRE    STA 

12.34 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.32 

1.16 

2.0' 

0.45 

0.31 

2.53 

5.4! 

o.oc 

0.0^ 

I 

0.0! 

0.13 

12.66 

COOKS    CANYON 

17.65 

0.00 

T 

0.00 

0.72 

3.27 

2.0 

1.06 

0.74 

0.98 

8.2« 

0.24 

0.2! 

0 

•  OC 

0.3" 

2.33 

20.37 

COOKS   DEBRIS    BASIN 

15.95 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.50 

2.11 

2.3; 

0.91 

0.72 

1.01 

8.01 

0.14 

0.1 

0 

.0" 

0.0; 

2.56 

18.57 

COON    CANYON    2 

17.79 

0.00 

0.00 

coo 

0.67 

3.08 

2.8( 

1.16 

0.52 

0.74 

7.9! 

o.oo 

0.5! 

0 

.OC 

0.1! 

2.13 

20.07 

COON    CANYON     5 

17.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.73 

2.91 

2.6' 

1.22 

0.72 

0.79 

7.8' 

o.oc 

0.7 

0 

.OC 

0.2' 

2.06 

19.98 

COON    CANYON    6 

18.04 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.66 

3.24 

2.7 

1.10 

0.70 

0.66 

8.5 

0.1 

0.2 

0 

.OC 

O.li 

1.42 

19.54 

COvlNA    GRIFFITH 

14.23 

0.00 

o.oc 

0.00 

0.  16 

1.66 

2.1 

0.92 

0.34 

1.57 

7.2 

0.02 

0.0' 

0 

.4! 

O.OC 

1.39 

15.11 

COVlNA    SEWAGE    PLANT 

14.35 

0.00 

o.oc 

o.oi 

0.22 

1.55 

1.9r 

0.70 

0.24 

1.57 

7.8 

0.23 

O.OC 

0.4 

o.or 

!=..-? 

• 

PARTIALLY     ESTIMATED 

T- 

TRACE 

M-HISS 

ING    D« 

lA 

TABLE     A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA    STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY     AUG    SEPT     OCT      NOV       DEC 


JAN       FEB       MAR.    APRIL      MAY      JUNE    JULY    AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRY<;TAL  LAtE  FC  ?83C 

Culver  city 

AWN  MINE 
DEER  DEBRIS  BAsIN 

DEPR  W  P  E  VALLEY 
riESCANSO  G5R0ENS 
DESOTO  RESFRVOIR 
DEVILS  &ATF  CAM 
DOMINGuEi 


CO 


"OWNFy  FIRF  DEPT 

OUARTE 

DUARTF  FTRF  SIA 

nuNSMORE  CANYON-UPPER 

OUNSMUIR  DEBRIS  BAS 

aGlE  DEBRIS  BASIN 
aGlE  ROCC  SCEC 

figle  rock  res 
eaton  wash  dam 
echo  park-la 

caballero  con  cluB 
elder  ranch 
"l  monte  firf  sta 
zl   prieto  canyon 

=L  SEGuNOO 
ELYSlAN  PARK  Fs 

encino  reservoir 
Everett  ranch 

i^AIR  OAKS  ''EP  POND 
FALLING  SPRINGS 

FERN  CANYON 
FISH  CANYON 
FLINTRIOGE  F  S 
•^ULLERTON  ARROuES  RCH 

fullerton  hillcrst  re 

FULLERTON  knowlton 

Fullerton  pump  plant 
fullerton  a  p 
Fullerton  ocfco  yard 

■3IRARD  brant  ranch 

GIRARD  RESERVOIR 
GLENOALE  STAPENHORST 

glendale-jones 

GLENOAlE-mc I NTYPE 

lenoora  west  fc  185 

glenoora-brown 
glEndora-englEwld  rch 
glEndora-mcico 

GLENDORA-wiRREN 
JANADA  PlimP  PlT 

JIFFlTH  Pk  nursery 
GRIFFITH  Pk  zoo 

griffith  fern  dell 
griffith  lit  cn 
griffith  lwr  mineral 

''jffy  camp 

■RAINES  canyon  lower 

HAINFS  CANYON  uPPER 
-lAMlLTON  BOWL  LONG  BE 
HANSEN  DAM 

H^'ADwORKS  PUMP  PLT 
"ENNINGER  FLATS 
HIDDEN  SPRINGS 
HIGHLAND  PK-LlNDSAY 
HILLCREST  COUNT 


"OEGEEc  FC  60A 
-OL IDAY  MILL 
HOLLYWOOD  DAM 
HUNTINGTON  PARif 

) nglewoou  fs 


CB 


13.85 

21.71 
16. 40 

11.06 
17.8? 
15.89 
17.29 
11.39 

1?.76 
15.47 
15.28 
19.37 
16.18 


12.61 
17.78 
22.82 


16 

56 

0 

00 

10 

06 

n 

00 

10 

80 

0 

00 

11 

09 

0 

00 

9 

45 

n 

00 

9 

86 

0 

00 

10 

38 

0 

00 

15 

43 

0 

00 

14 

86 

0 

no 

15 

03 

13 

38 

0 

00 

13 

?6 

0 

00 

16 

44 

' 

15 

86 

0 

01 

17 

76 

0 

02 

16 

07 

16 

29 

0 

00 

16 

25 

0 

00 

14 

61 

0 

00 

15 

8? 

0 

00 

13 

38 

0 

on 

13 

75 

0 

00 

14 

59 

0 

00 

18 

70 

0 

nn 

23 

69 

0 

on 

24 

43 

0 

00 

lo 

02 

0 

no 

12 

75 

0 

00 

13 

41 

0 

00 

21 

91 

14 

84 

14 

79 

15 

86 

0 

00 

1.61 
1.67 
1.87 


1.05 
1.26 
1.13 
1.00 


1.60       7.05 


8.9C 
5.75 
S.Ot 
10.7; 


0.0 

0.0 

0.0 

Od      0.5l   0 

0«       O.J!     0 


OC       0.0<    0 


oc     o.ia  0 


OC        0.0(     0 


i;     o.2<  0 


1.73 
•od  0.06 
.IS  2.36 
.1*     1.74 


0.13    2.98 
O.oa    2.53 

OS   O.od  2.16 

0^  1.45 

1^  1.35 

iq  1.86 

O0|   0.0^  1.2« 

od  0.35|  0.14 
12  0.00  0.79 
03    0.4d    0.67 


OC    0.5«    0.15 
OC    O.OC    0.58 


O.Od    1.51 
O.oej    1.73 

0.1  a  1.50 

O.OC     1.06 
O.OC     1.07 

od    O.OC  0.60 

Oi    O.OC  0.4» 

01    O.OC  0.27 

00    O.OC  0.52 

00    0.05  0.18 

00    0.15    0.22 


.03    1.22 

.Oc|    0.68 

1.20 

.151    0.51 

Od   O.O;     0.80 


CO    O.OC     0.7 


15.90 
'26.27 
13.98 
24.26 
16.32 

11.92 
20.21 

'16.59 
19.23 

'11.55 

13.27 
17.41 

'17.22 
22.50 

'20.87 

16.55 
16.82 
15.74 
18.81 
'15.39 


'12.71 
15.55 
13.29 
20.07 
24.79 

25.57 
29.09 
18.27 


15.23 
16.75 
16.33 
15.31 
17.69 

18.41 
19.07 
16.92 
17.63 


47 

0 

83 

22 

33 

0 

2 

44 

26 

36 

0 

2 

43 

27 

08 

04 

0 

52 

10 

60 

04 

2 

05 

14 

89 

00 

0 

57 

•14 

08 

H 

3 

03 

25 

?9 

i; 

1 

0* 

•15 

3? 

0( 

1 

43 

16 

30 

i' 

0 

32 

16 

30 

15.09 
12.70 
1  1.76 


-PARTIALLY  ESTIMATED 


■IISSINO    DATA 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA    STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE  (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE30 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


AUG    SEPT     OCT       NOV       DEC 


JULY  I  AUG  I  SEPT 

1 \ 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


LA-S«N    G48RIFL    RIVER 
HyOROLOGIC    UNIT    U-05 


iron  mountain 
raoel  canyon  P  S 
renter  canyon 
la  canada 

canada  arroy  seco 

la  crescenta  fc  2s1 

CREsCENTA-COROOtPT 
LA  CRESCENTA  6REG& 
FRESA  S  C  E  CO 
GJNA  PELL  SS 

LA  HABRA 

LA  HABRA  MTS  HW  CO 

LSHEWOOD 

i    MIRAOA 

ANRFRSHIW  P  P 

A  PuENTE 
LATUNA  CANYON 
LA  vERNE  POL  DEPT 
LAwNOAlE  F  S 

VERN  HTS  FC  5S9 

LITTLE  TUJuNGA  RS 
LITTLE  TUJ'JNCA  GOL^  C 
LivE  OAK  CyN  dam 
LONG  BEACH 

lB-alamItos  land  CO 

L9-CITY    AUTOMATIC 
L5    NO    1 

LB  SAN  ANSELINE 
LB-60TH  +  lINOEN 
LB-37TH  ♦  GAvIOTA 


BLOG 


LR-VET?  ME 

LB-wOODRuF 

LONG  BEACH  ,3  AP 

LOOMIS  RNCh  ALDE9  CR 

LOPEZ  CYN  GD  ST« 

LOS  ALAHIrOS 

LOS  ALAMITOS  R  9  AjrO 

CITY  COLLEGE 
LA-CLARK  LIBRARY 
LA  CO  SURVEYOR 

OuCO>">ON    ST 
LA   MAC    CuEEN 
LA-2ND    -4.   HILL 
LOS   ANGELES   HANCOCiC   P 
LA-T50    W    TEXPLE     ST 

LOS  anGELEs  w3  «P 
LOS  ANCElEs  CITY 

LOkER  FRANKLIN  ^is 
LUNADA  BAY 
rAUDOLK  OESRIS  S»S 

VANDEvILLE  CANYON 

kandeville  fire  ro  J' 

MANHATTAN  BEACH 
HARKHAH  SADDLE 
MAR  VISTA  -  SCWC 

MC  CLURE  DEBRIS  SAS 
MONROVIA  F.S. 
MONROvIA-SPTS 
MONTANA  RANCH 
"ONTEBELLC  FD 

MONTEREY  Park  FS 

MORRIS  DAM 

"T  DISAPPOINTMENT 

"T  I  SLIP 

KT  LOkE 

IT  LUKENS 

»T  SAN  SNTONIO  COL 

«T  ST  MARYS  COL 

'T  wILSON  OBsERvAtORv 

KT  wILsON  FC  3?8B 


18.93 
20.36 
10.52 


10.27 
13.59 
13.53 


10.64 
21.50 
13.64 


19.26 
■11.21 
11.62 

12.61 
19.94 
•27. ?9 
35.84 


0.30 
0.00 
0.10 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
Q.OO 
0.01 


0.00 

0 

40 

0.00 

0 

27 

0.00 

0 

60 

0.00 

0 

40 

0.00 

0 

34 

0.00 

0 

20 

0.00 

0 

1' 

T 

0 

2» 

0-00 

0 

13 

0.00 

0 

11 

1.37 
1.13 
1.62 


0.10 

1.21 

0.33 

1.79 

0.25 

1.83 

0.3* 

1.27 

0.33 

1.80 

0.34 

1.40 

0.29 

1.77 

0.42 

1.71 

0.23 

1.32 

0.30 

1.07 

0.33 

1.72 

0.42 

1.41 

0.27 

0.78 

0.38 

2.96 

3.4C 

0.80 

3.O0       1.25 

2.64      0.91 

3.60       1.18 

3.47 

3.65 

1.21 

2.21 

1.43 
1.41 


0.6* 
0.49 
0.86 


2.32       1.13 
2.02      0.24 


1.85 
1.85 
1.67 


0.87 
1.32 
0.61 
0.71 

0.69 
1.32 
0.95 
1.03 
1.32 

1.09 


0.50 

0.5 

0.68 


0.42 
0.28 
0.A3 


0.22 

0.59 
0.40 


1.16 
1.07 
2.19 
1.31 


5.531 


0.05 
O'OO 

o.oc 

0.05 
0.02 

0.17 


0.00 
O.OO 
O.OC 

0.03 
O.OO 
0.06 
O.OO 
0.05 


0.3' 

o.o; 
o.o; 

O.lij 
0.2* 
0.2'« 

o.od 
o.ocj 


4.50^ 
5.7c 


o.oc     o.oc  0 


6.6; 
02i   15 
24    14 


6.66      0.02       O.OC 


5.5?      O.OC      O.OC    0 
4.7t      O.OO      0.03    0 


O.OC       O.Oi 


6.15       0.00 

03|     7.42J      O.OO 

O.OC 

O.OC 

O.OC 


80      7.06      O.OC       0.0£    0 


7.7e(      O.30       0.21 

O.OO 
0.00 
O.OC 
O.OC 
O.OC 

66|     6. Id  O.OC  O.IC 

45       8.3E  0.2C  0.4< 

56|      9.0C  0.2S  0.3i 

7-  O.OC  O.OC 

73j    4.'y<     O.OC     o.o; 

82  6.0!       O.OC 

05  9.3« 

08  13. 6< 

53  19 

07  13.53 


O.OC  0.0 

O.OC  o.o; 

O.OC  0.C( 

o.i;  O.IC 


oq  0. 


o.oij  0 

0.09  0 
0.05  0 
0.00   0 


OOl   O.Ol    2 

2«i  o.oa  2 

19i  0.00  0 
0.03  0 
0.00   0 

OCj      T     ,    0 

oo|  o.oq  0 

OC    0.11{  0 


03   0 
00    0 

n,  0 


26.31 
16.13 
14.65 
'20.79 
18.69 

22.60 
20.92 
22.67 
10.66 
12.56 

13.57 
13.77 
12.12 
9.75 
12.98 

14.79 
12.59 
15.83 
11.04 


9.82 

11.25 
•11.44 

13.29 
'13.55 
'12.15 

10.40 
•10.08 

10.92 
•12.78 
'20.32 

10.90 
10.41 
16.41 
14.41 
12.58 

15.57 
14.70 

>15.96 
14.71 

>12.98 

10.50 
15.50 
13.84 

8.43 
20.51 

•16.85 
•16.77 
10.69 
23.80 
13.82 

12.96 
19.26 
21.94 
•11.51 
•12.79 

13.68 
20.98 
•29.78 
37.10 
29.64 

16.79 
16.90 
17.27 


m-missing  data 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE30 


PRECIPITATION 


JULY     AUG     SEPT     OCT       NOV       DEC 


JAN        FES       MAR     APRIL       MAY       JUNE    JULY  I  AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


MULHOLLAND  OR  kIRK^IAN 
WUL HOLLAND  F5 
N^WOM"  PASS 
NICHOLS  DAw  8Ac;lN 
NORTH  HOLLYWOOD 

NORTMRIUGE 
NORkALK 
0A<  GROVE 

V<IL!>F    PHILLIPS 
OLINDA 

OPIOS  CAMP  Ff  57eF 
PACIFIC  PALISADES 
aiCOlKA  CANYON 
OACOIWA  CYN-CITY  on 

oAcolMA  CNYN  Dutch 
PACOIMA  raddatz 

PACOIMA  WAREHOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33A  E 
PALOS  VEROES  ESTATES 
PALOS  VERDES 


PALOS  VEROES  HILLS  FS 

PARAMOuNT-CO  Fs 

PASADENA 

PASADENA  CAL  TECH 

PASADENA  CHLORINE  PLT 

PAsADEnA-H.jRLBuRT  Fs 
PASADENA  JOuRDAN 

pasadena  met  sta 
pasadena-shEldon  pes 

»Asf0  MIRAWAR 

SAULARINO-SHIFFER 
'ICKENS  DEORIS  f!As 
PINE  MQl'NTAIN 

placentia  auw  co 
"lacentia  wut  orange 

point  vicente  l  h 

POMONA 

potrero  heights 
prairie  forks 
puodingstcnE  dam 

puEnte-ferrero 
pl'Ente  hIlls-weisEl 
puente  hills 
puEntE-n  whittier 
RANCHO  LOS  amigos 

red  flOX  GAP 

REOONDO  BEACH 

RIO  HONDO  sPREAO  ''iRND 

ROBERTA  CANYON 

ROGERS  CANYON 

ROSCOE  MERRILL 

ROSEMEAD 

rubio  debris  dam 

Rustic  canyon 

SAN  dimas  cyn  e  f< 

SAN  DiMAS  DAM 

S»N  OIM^S  FC  95 

I  DIMAS  R  S 

SAN  DIMAS-STEVENS 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  VET  HOSP 

SAN  GABRIEL  BRuINGtON 

SAN  GARRIFl  C  ffk  dot 

SAN  GABRIEL  CYN  EFr.  2 

SAN  GABRIEL  CYN  HELI 

SAN  GABRIEL  CYN  PH 
SAN  GABRIEL  DAM 
SAN  GABRIEL  DAM  CAMP 
SAN  GABRIEL  FIRE  DPT 
SAN  GABRIEL  NO  FORK 


12.42 

16.03 
12.75 


25.81 

12.11 
25.15 
18.39 

11.42 
12.56 

18.6,7 
•15.81 
20.76 

17.58 


18 

55 

19 

17 

25 

91 

18 

28 

21 

36 

17 

?5 

0.00 
0.00 
0.00 


0.00  0.00 


0.00  0.00 
0.00  0.00 


0.00  0.00 


0.12 
0.51 
0.68 
0.17 


0.4 
0.31 
0.47 


0.32 
0.21 
0.16 


0.66 
1.77 
1.17 


2.3! 
3.03 
1.2E 


0.91 
0.8» 
1.36 


0.66 
1.16 
1.16 


1.8(  0.80 
2.4!  1.04 
3.7!   0.87 


1.38 
1.04 
0.65 

2.84   0.77 


1.04 
1.29 
I. II 
1.23 
1.02 


0.56 
0.63 

0.52 


1.47 
1.8 
1.26 

1.91 
1.48 
1.42 


2.31 

1.52 
1.90 
1.85 
1.09 
1.36 

2.54 


1.57 
1.78 
1.37 


O.OC 
0.0( 

0.01 


0.05  0 

o.oq  0 


0.0^  0 


o.oc 
0.0 

0.04 


11.61   o.oc 
8.0V   0.04 


0.22 
M  I 


7.6<   0.02 
5.4<   O.OC 


13.8>   O.OC   0 


o.oq  0 
o.oc  n 
o.oc  0 
0.3;  0 


8.5<  0.29  0.4 
5.57  O.OC  0.0 
10.75   0.22   0.3 


O.IC  0 
O.K  0 

o.icj  n 

id   0.17]   0.1 
4   0.00   O.Olj  0 

6.5V  0.00   0 

6.94  O.OC 

9.66  0.19 

9.98  0.2C   0 

12.36  0.00   0.1^  0 

8.08  0.18 

9.7C  0.04   0 

7.11  0.04 

6.77  0.01 


O.K  1 

O.OC  0 

O.oc  0 

0.2'.  0 


16.35 
30.37 
15.23 
13.74 

13.50 
12.66 
'18.57 
18.30 
12.12 

32.48 
15.32 

•20.87 
29.21 
■20.14 

13.02 
12.76 
18.22 
9.76 
12.15 

11.86 
13.51 
16.30 
16.79 
19.78 

■16.46 
16.33 
17.51 
18.22 


11.59 

10.28 
15.62 
12.90 
18.83 


>13.10 
27.61 
19.93 


18.32 
15.95 
19.70 
■17.11 
15.05 

17.55 
■15.56 
19.25 
19.87 
■27.51 


M-MISSINCj    daia 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA    STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE30 


PRECIPITATION 


JULY     AUG     SEPT     OCT       NOV       DEC 


JAN        FEB       MAR     APRIL      MAY       JUNE    JULY     AUG    SEPT 


SAN    JOsE    HILLS    GALSIE 

SAN    MARINO-HUNTINGTON 

SAN    PEDRO   HILLS 

SAN    PEDRO   RES 

SANTA  ANITA  FERN  LGE 

SANTA  ANITA  CN  HELIPT 
SANTA  ANITA  SPRING  CA 
SANTA  CLARA  RIDGE 
SANTA  VONICA 
SANTA  MONICA  PIFR 

SAWPIT  CVN  DEER  P< 

SAWPIT  DAM  NO  2 

SAWTELLE 

SAWTELLE  soldier  HnvE 

5CH0LL  DFRRIS  oaS 

sepulveda  and  RAYEN 
sfpulveda  canyon 
sepulveda  canyon  19 

SEPULVEtA  DAM 
SEPULVEDA-MULHOLLAND 

SHELL  ABSORPTION  PLT 
SIERRA  MADRE  D«w 
SIERRA  M4DRE  Vt    PP 
SIERRA  MADRE  PFGL 
5IERRA  ><APRE  PufP  5TA 

SIERRA  wnnoF  U^FS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVER  LAKE  RES 
SOUTH  GATE 
SOUTH  HAWKINS 

SOUTH  P/iSAOENA 
SPAORA  PACIFIC  COLONY 
5TANT0N 

stone  canyon 
stone  canyon  rail 

stone  canyon  res 
stough  park 
studio  city-goooland 
stuRtEvant  camp 

SULLlVAN  CANYON 

SUMLAND 
SUNSET  DJ-' 
SUNSET  R  ' 
SYLMAR 

tanbark  Flats 

temple  city 
topanga  cyn  Outlet 
torrance 
torrance  airport 

TUJUNGA  CN  AB  SOLO 

TUJUNGA  CyN-SOLOMON 
TUJUNGA  CyN-vOGEL 
TURN9ULL  DEBRIS  34S 
UNION  OIL  STEARNS 
UCLA 

UNlV  SO  CAl 

UPPER  STONE  Cyn 

VAN  NORMAN  LK  LWP  OAV 

van  NIIYS  FC  150 

VENICE  F  s 

vERDuGO  Pump  sta 
VINCENT  GULCH 
MALNUT  FRUIT  GROWERS 
WALNUT  PATROL  STN 

waltERIa  lake  pump  ST 

waterman  g  s 
waterman  MTN 
wfst  arcadia 

WEST  AZUSA 
WEST  BuRBANK 


13 

05 

0 

00 

11 

01 

0 

00 

30 

30 

0 

01 

29 

62 

0 

00 

2<! 

Al 

0 

01 

23 

03 

0 

00 

13 

96 

0 

00 

13 

72 

0 

00 

?f, 

35 

0 

00 

20 

86 

!<. 

58 

0 

00 

li 

67 

0 

00 

16 

53 

0 

00 

13 

45 

0 

00 

16 

66 

0 

00 

12 

86 

0 

00 

20 

75 

0 

00 

19 

67 

0 

00 

1  ' 

00 

0 

00 

17 

83 

19 

73 

0 

00 

10 

75 

0 

00 

14 

60 

0 

00 

11 

61 

0 

00 

11.37 
3C.77 
16.84 


13.72 
15.52 
11.07 
11.07 
16.93 

14.07 
22.74 
17. ?5 

10.93 
13.80 


12.23 
25.26 
13.19 
12.77 


21.94 
22.57 
14.73 


1.32 
1.38 
1.06 


4.04 
3.15 
3.55 
3.8; 
1.51 

l.Oj 


1.23 
2.90 
1.60 
1.56 


0.77 
1.10 
0.64 


2.23      0.55 


1.16      0.80 


2.96 
1.36 
1.7! 
1.87 
1.75 


0.86 
0.76 
0.50 


5.51      O.OC 
5.5i       O.OC 


O.OC 
O.OC 
O.OC 
O.OC 
O.OC 

0.0; 


1.13    lO-it 


0.78 

1.30 

0.4C 

1.3C 

0.63 

1.4* 

1.54 

1.66 
1.83 
1.69 
1.39 
1.09 


0.00 
0.00 
O.OC 


7.10      0.00 


OC     O.OC    O.OC     0 


96    0.23    1 

Od   0.8ci   0.13    1 

H  2 


Oa    0.05 
0^    0.11 


53   0.85 


01   0 
00   0 

i 


o-aij 


o.ii 

0.2^ 

o.oq 


23 

1 

00 

0 

16 

1 

1; 

1 

06 

1 

1.01 

nn|  0.67 

C.89 


-partially    ESTIMATED 


M-MISSING    DATA 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

LOS    ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE   (U) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE30 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY    AUG    SEPT     OCT       NOV       DEC 


JAN,       FEB       MAR,    APRIL      MAY      JUNE    JULY    AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


wEST  COvlNA  KELLER  RN 
WEST  FORK  R  S 
WHITTIER  CITY  HALL 
WHlTTlER-CATE 
WHiTTlER-WOOO 

whittier  narrows 
wIlmington-2 

<ILSON  CANvON 
WOLFSKlLL  CYN-uPPER 
WRIGHTWOOD  FIRE  5TA 


11.59 
18.91 
22.11 
12.56 


0.00 
0.00 
0.1 


1.29 

1.61 

1.41 

1.87 

1.58 

1.75 

1.83 

2.10 

1.25 

1.73 

-PARTIALLY  ESTIMATED 


M-MISSING  DATA 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

LAHONTAN    DRAINAGE  PROVINCE   (W) 


STATION       NAME 

TOTAL 
JULYI 

TO 
JUNESO 

PRECIPITATION 

N 

INCHES 

TOTAL 
OCT    1 

TO 
SEPT  30 

1964 

1965 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

MONO 

hyorologic  unit  w-i 1 

CAIN    RANCH 
ELLERY    LAKE 
GEM    LAKE 
MONO    LAKE 

•10.70 
M 

0.60 
0.83 
0.73 
0.36 

0.5* 
1.09 
1.07 
O.Il 

T 

0.45 
1.05 
0.66 
0.36 

1.66 

5.43 
3.95 

1.49 

3.01 
12.28 
7.95 

4.85 

2.13 

3.92 
4.59 
1.59 

0.26 
1.50 
1.02 
0.49 

o.is 

1.27 
0.80 
C.90 

1.03 
1.96 
1.56 
0.37 

0.25 
0.70 
0.55 
0.34 

0.61 
0.58 
0.75 
0.73 

1.98 
0.34 
0.90 
0.50 

0.51 
2.56 
2.20 
0.66 

0.24 
0.75 
0.50 
0.46 

12.32 
32.34 
25.49 
12.75 

OWENS 

HYOROLOGIC    UNIT    W-03 

ALABAMA    MILLS 
BISHOP    CREEK     INTAKE 
BISHOP    WB    AIRPORT 
BISHOP    UNION    CARBIDE 
HAIKEE 

2.63 
8.72 
2.16 
0.78 
5.22 

0.24 
0.10 
0.00 
0.01 
0.05 

0.01 
0.70 
0.05 
0.51 
0.90 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.C7 
0.20 
0.37 
C.25 
C.IO 

U.02 
1.05 
0.22 
0.00 
0.33 

0.38 
2.45 
0.24 
0.00 
0.65 

0.06 
2.07 
0.48 
0.00 
0.03 

0.00 
0.24 
0.02 
0.00 
0.00 

0.04 
0.24 
C.05 
0.00 
0.21 

1.60 
1.30 
0.49 
0.00 
2.85 

0.02 
0.15 
0.02 
0.00 
0.09 

0.19 
0.22 
0.22 
0.00 
I 

0.44 
1.00 
0.59 
0.00 
1.38 

0.41 
1.14 
0.61 
0.77 
0.60 

0-00 
0.00 
0.02 
0.00 
O.OO 

3.23 
10.06 
3.33 
1.03 
5.24 

INDEPENDENCt 

LONE    PINE 

L    A    AOuEOuCT     INTAKE 

MAMMOTH 

ROCK    CREEK    LADwP 

3.32 
2.59 
3.14 
33.60 
17.50 

0.00 
0.23 
0.02 
0.25 
0.40 

0.04 
0.04 
0.05 
1.80 
0.45 

0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.30 

0.11 
0.08 
0.25 
0.85 
0.25 

U.21 
0.05 
0.23 
5.20 
2.35 

1.24 

0.51 
1.16 
9.70 
6.15 

0.40 
0.02 
0.3B 
6.85 
3.00 

0.00 

0.00 

coo 

1.10 
0.60 

0.02 
0.07 
0.10 
2.25 
0.85 

1.16 
1.48 
0.95 
3.15 
1.60 

0.00 

I 
0.00 
0.75 
0.95 

0.14 

0.11 
0.00 
1.60 

o.&o 

0.96 
0.45 
0.20 
1.50 
1.35 

0.13 
0.23 
0.22 
3.75 

3.20 

0.00 

0.00 
0.00 
0.50 
0.05 

4.39 
3.01 
3.49 
37.20 
20.95 

TINEMAHA    RES 
WHITE    MOUNTAIN    2 

3.6<> 
22.72 

T 

0.75 

0.05 
1.98 

0.00 
1.20 

0.44 
1.45 

0.34 
1.54 

I. 10 
1.07 

0.38 
2.24 

0.00 
1.12 

0.02 
1.88 

1.26 

3.94 

0.00 
3.58 

o.o: 

1.87 

0.45 
0.30 

0.10 
1.05 

0-02 
0.00 

4.17 
20.14 

DEEP    SPRINGS 
HYOROLOGIC    UNIT     k,-.~ 

deep  springs  college 
whItE  mountain   1 

4.07 
13.39 

0.51 
0.00 

0.66 
0.02 

0.00 
0-00 

0.28 
0.95 

o.io 

0.88 

0.14 
2.20 

0.52 
1.53 

0.00 
0.00 

0.35 
0.35 

1.21 
4.46 

0.16 

1.55 

0.14 
1.35 

0.78 
1.12 

0.72 

3.50 

0.30 
0.00 

4.70 
17.99 

AMARGOSA 

HYOROLOGIC    UNIT     W- :=> 

DEATH    vALLFY 

7. ■(6 

0.68 

0.14 

0.00 

0.02 

O.lO 

0.01 

0.09 

o.oo 

0.05 

1.27 

0.00 

0.00 

0.21 

0.27 

" 

M 

SEARLES 

HYOROLOGIC    UNIT    w-;l 

SOUTH    tRONA 
TRONA 

7.82 
3.37 

0.00 
0.34 

0.00 
0.47 

T 
0.00 

0.00 
0.05 

5.20 
0.24 

o.oo 

0.03 

T 
0.00 

T 

0.00 

1.52 
0.85 

1.10 
1.38 

T 
0.00 

0.00 

o.oc 

0.25 
1.00 

0.00 
0.03 

0.00 
0.00 

8.07 
3.59 

INDIAN    WELLS 
HYOROLOGIC     UNIT     «-;- 

FREEMAN    STATION 
HAIwEE    POWERHOUSE 
INYOKERN 

INYOKERN    ARMITACE 
LITTLE    LAKE 

'-.54 
5.21 

o.uo 
0.06 
0.00 
0.12 
0.00 

0.00 
0.91 

o.r.a 

0.1-4 
0.00 

0.05 

coo 

0.00 
0.01 
0.00 

0.27 
0.08 
0.10 
0.15 
0.19 

0.53 
0.29 
0.31 
0.26 
0.43 

0-43 
0.55 
0.3? 
0.00 
0.57 

0.06 
0.04 
0.07 
0.00 
0.09 

r 

0.00 
0.11 
0.10 
0.00 

0.99 
0.31 
0.84 
0.93 
n.ll 

2.21 
2.85 
l.Sl 
1.27 
3.01 

0.00 
0.10 
M 

0.06 

o.oo 

0.01 
0.12 

0.00 
0.02 

0.44 
1.07 
0.51 
1.23 
0.81 

0.7* 
0.31 
0.74 
0.80 

0.11 

0.00 
0.00 

M 

« 

0.00 

5.72 
6.52 

5.40 

FREMONT 

HYOROLOGIC    OMT     .-. 

CANTIL 
RANOsBuRG 

5.28 

0.C5 
0.00 

o.oc 
o.oa 

0.00 
0.01 

0.31 
0.22 

0.27 

0.50 

0.24 

o.?o 

0.07 
0.07 

0.04 

1.69 

1.14 

1.72 
2.73 

0.00 
0.00 

0.06 
0-19 

0.17 
0.33 

0.34 
0.22 

0.00 
0.02 

5.75 

ANTELOPE 

HYOROLOGIC    UNIT     »-;6 

ANTELOPE    VLY    FlO    STA 

BEAR  Gulch 
OELLvIEw 

BuRKHART    RCH    LEWlS 
CHI  LAO    HMS 

5.58 

23.05 

5.78 

9.57 
20.24 

T 
0.25 

0.00 
0.15 

0.04 

0.15 
0.00 
0.08 
0.00 

o.oc 

o.oi 

0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.2* 
0.62 
0.42 

0.44 
0.76 

0.78 
3.62 
1.65 
2.35 
2.22 

0.35 
2.75 

I.IB 

o.ic 

1.67 

0.14 
1.04 
0.79 
0.18 
0.53 

0.13 
0.97 
0.00 
0.06 
0.85 

0.44 
1.55 
0.34 
1.25 
1.71 

3.34 
11.45 
2.81 
5.00 
1£.25 

0.00 
0.11 
0.00 
COO 
0.00 

T 
0.69 

r 
0.04 
0.00 

0.38 
0.37 
0.28 

0.46 
C.46 

1.80 
2.60 
1.20 
0.70 
U.22 

0.30 
0.88 
0.12 
C.46 
1.43 

7.90 
26.65 

8.30 
11.04 
22.33 

DAWSON     SADDLE 
DORR    CANYOS 
FAIRMONT 

FAIRMONT    RfSERVDlS 
GRASSY     HOLlC. 

16.76 

20. CI 
6.28 
10.59 
14.90 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.19 

0.00 
o.no 
o.ro 

0.06 
0.30 

0.00 
0.00 
0.00 

I 
0.00 

o.or 
o.ai 

0.34 
0.46 
U.31 

2.31 

4.06 

0.70 
1.43 
4.19 

1.03 
1.06 

1.46 
I.tp 

0.78 
0.67 
0.12 
0.  •? 
0.52 

0.26 

0.3" 
0.00 
0.12 
C.67 

1.71 

!.60 
0.48 
0.12 
0.75 

10.41 

11.35 

i.yl 

6.61 

0.00 
0.07 

0.00 

0.00 
0.00 

0.26 

O.ro 

0.00 
O.JC 
0.64 

0.03 
0.?5 
0.22 
C.28 
0.37 

0.18 
0.32 
0.54 
0.42 
2.C4 

0.56 
1.C9 
0.31 
0.48 
0.59 

17.53 

21.77 

7.35 

11.71 

- 

PARTIAL 

LY    ESTIMATED 

I- 

TRACE 

M-MISS 

ING    DATA 

TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN   CALIFORNIA   STATIONS 

LAHONTAN    DRAINAGE  PROVINCE   (W) 


TOTAL 
JULYI 

PRECIPITATION 

N 

NCHES 

TOTAL 
OCT    1 

STATION       NAME 

TO 

1964 

1965 

TO 
SEPT  30 

JUNESO 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

ANTELOPE 

HYDR0L061C    UNIT    W-26 

MI     VlSTA-CARD 

3.82 

0.00 

0.37 

0.00 

0.25 

0.85 

0.45 

0.07 

0.04 

0.59 

1.2C 

O.OO 

O.OC 

0.17 

0.4C 

0.04 

4.06 

Hunt  canyon 

5.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.36 

2.07 

0.17 

0.11 

0.07 

0.35 

2.2f 

0.0( 

O.OC 

0.5C 

o.ot 

0.3* 

•    6.23 

ISLIP    SADDLES 

27.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.75 

3.26 

3.94 

0.97 

1.03 

1.50 

15.41 

0.0( 

0.2! 

o.oe 

0.4C 

1.20 

28.86 

KRATKA     SKl     LIFT 

•2'.. 85 

O.l* 

0.02 

0.00 

0.86 

3.73 

4.55 

1.24 

1.42 

C.7« 

12.11 

0.0' 

0.2' 

0.0» 

O.OC 

1.2« 

•25.96 

LANCASTER 

4.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

1.04 

0.07 

0.23 

0.02 

0.45 

1.9! 

O.OC 

O.OC 

0.27 

0.2f 

0.18 

4.77 

LANCASTER    HMS 

4.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.32 

1.25 

0.10 

0.24 

0.00 

0.34 

1.91 

O.OC 

O.OC 

0.32 

0.35 

0.15 

4.98 

LANCASTER    wlLEy 

4.11 

0.00 

0.00 

0-00 

0.18 

1.45 

0-00 

0.02 

0.00 

O.40 

2.0< 

O.OC 

O.OC 

o.os 

0.2' 

0.00 

4.40 

leonis  vallEy 

13.29 

o.oo 

0.00 

c.oo 

0.55 

3.37 

2.11 

0.70 

0.12 

1.53 

4.91 

O.OC 

O.OC 

0.40 

0.7; 

0.31 

14.72 

LITTLE     ROCK 

4.59 

0.00 

0.C3 

0.00 

o.io 

1.65 

0.04 

0.07 

0.02 

1.07 

1.61 

O.OC 

O.OC 

0.28 

0.5( 

0.10 

5.50 

LITTLE    ROCK    CREEK 

M 

T 

T 

0.00 

0.57 

2.14 

o.n 

0.17 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

1.91 

0.26 

MESCAL    CREEIC    Ft    TEJON 

6.49 

0.19 

0.52 

0.00 

0.23 

2.19 

o.oc 

0.07 

0.05 

0.37 

2.73 

O.OC 

0.0< 

0.35 

i.i: 

0.23 

7.39 

MILE    HIGH 

M 

M 

M 

M 

0.3* 

2.37 

0.07 

0.07 

0.15 

0.87 

4.3< 

O.OC 

0.1' 

0.37 

0.35 

0.60 

•    9.60 

MOJAVE 

4.73 

0.01 

0.00 

0.00 

0.32 

0.85 

0.12 

0.16 

0.00 

1.44 

1.83 

0.00 

O.OC 

0.26 

0.3C 

0.00 

5.28 

MOJAvE    2    EsE 

3.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.20 

0.03 

O.OC 

O.OC 

0.00 

1.10 

1.86 

O.OC 

O.OC 

0.00 

O.OC 

0.00 

3.  19 

MT    BALOY 

•24.78 

0.3* 

0.00 

0.00 

0.34 

3.65 

4.07 

0.30 

1.08 

2.25 

12.15 

O.OC 

O.li 

0.56 

1.2! 

1.38 

27.77 

^UNZ    vallEy    RCH 

5.03 

0.00 

0.20 

0-00 

0.29 

1.04 

0.49 

0.12 

0.00 

0.35 

3.54 

O.OC 

O.OC 

0.20 

i.o: 

0.33 

7.39 

PACIFIC    MOUNTAIN 

19.97 

0.11 

0.00 

0.00 

0.71 

2.64 

2.J4 

0.72 

0.50 

2.01 

10.74 

O.OC 

0.2C 

0.04 

0.0- 

0.55 

20.64 

palmdale 

M 

M 

M 

0.00 

0.26 

1.09 

0.2; 

0.11 

M 

0.27 

1.52 

M 

M 

0.49 

o.i: 

0.09 

PALMOALE    HMS 

•    4.72 

0.00 

T 

0.00 

0.30 

1.4^ 

0.45 

0.4^ 

0.00 

0.01 

2.23 

o.oo 

O.OC 

0.52 

0.3C 

T 

•    5.54 

PALMOALE-CIRCLE    C 

5.32 

T 

T 

0.00 

0.35 

2.09 

0.24 

0.13 

0.02 

0.44 

2.05 

0.00 

O.OC 

0.81 

0.2: 

0.19 

6.55 

PALMDALE    FAA    AP 

3.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 

1.00 

0.67 

0.05 

0.00 

0.40 

1.47 

0.00 

O.OC 

0.58 

0.05 

0.25 

4.70 

PALM    ROCK    RANCH 

M 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1^ 

0.70 

0.0^ 

0.0^ 

0.0* 

0-17 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

PAUL 

3.68 

0.07 

0.06 

0.00 

0.16 

0.83 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.48 

2.08 

0.00 

o.oo 

0.3» 

0.53 

0.15 

•     4.57 

PINE    CANYON    G    S 

15.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

3.12 

2.20 

0.43 

0.29 

0.78 

7.82 

0.13 

o.o: 

0.23 

0.56 

0.90 

17.39 

PIUTE  Butte 

4.24 

T 

T 

0.00 

0.20 

1.44 

0.16 

0.08 

T 

0.52 

1.82 

T 

T 

0.12 

0.18 

0.21 

4.75 

PLEASANT    VIEW 

5.66 

0.15 

0.00 

0.00 

0.40 

2.23 

0.08 

0.05 

0.10 

0.87 

2.78 

0.00 

o.oc 

0.32 

0.66 

0.24 

7.72 

Puzzle  springs  ranch 

M 

0.20 

1.06 

0.00 

0.33 

1.65 

0.00 

M 

M 

1.20 

4.14 

0.00 

0.2C 

0.15 

5.14 

H 

VI 

SANTIAGO    CyN 

6.69 

0.06 

0.00 

0.00 

0.37 

2.23 

0.13 

0.22 

0.10 

0.49 

3.09 

0.00 

O.OC 

0-87 

1.4C 

0.52 

9.42 

SANTIAGO    CREEK 

5.85 

0.05 

0.00 

0-00 

0.32 

1.9S 

0.11 

0.19 

0.09 

0.43 

2.71 

0.00 

O.OC 

0.75 

1.22 

0.45 

8.23 

SAWMILL    MTN    RCH 

•15.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.88 

2.94 

2.92 

0.37 

0.05 

1.7« 

5.87 

0.00 

O.OC 

0.75 

0.2; 

0.70 

•17.37 

SYCAMORE    CAMP 

9.54 

0.15 

0.00 

0.00 

0.55 

1.84 

0.71 

0.40 

0.10 

0.92 

4.87 

0.00 

O.OC 

0.45 

1.24 

0.40 

11.48 

TABLE    MOUNTAIN 

14.87 

0.23 

0.03 

0.00 

0.80 

4.00 

1.72 

0.47 

0.48 

0.61 

6.22 

T 

0.31 

0.61 

5.51 

0.55 

21.38 

VALYERMO    R     5 

6.91 

o.os 

0.03 

0.00 

0.3« 

2.38 

0.08 

0.12 

0.03 

0.87 

2.94 

0.00 

O.OC 

0.22 

0.64 

0.33 

7.99 

WEST    ANTELOPE 

5.31 

T 

T 

0-00 

0.40 

0.89 

0.12 

0.15 

0.00 

0.58 

3.09 

0.00 

0.08 

0.27 

0.45 

0.08 

6.11 

WILLOW    SPRINGS 

8.05 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.44 

1.53 

2.30 

0.00 

0.00 

1.11 

2.53 

0.04 

0.00 

0.41 

0.50 

0.09 

9.05 

WiLSONA 

M 

0.70 

0.20 

0.00 

0.11 

0.63 

0.00 

0.02 

T 

0.50 

1.50 

0.00 

M 

« 

M 

M 

■' 

MOJAvE 

HYDROLOGIC    UNIT    W-28 

AOELANTO 

3.63 

0.00 

0.00 

0.00 

o.io 

i.os 

0.00 

0.06 

0.02 

0.83 

1.39 

0.00 

0.15 

0.18 

0.38 

0.05 

-.24 

APPLE    VALLEY 

3.81 

0.06 

0.01 

o.oo 

0.18 

0.87 

0.00 

0.04 

0.20 

0.46 

1.99 

0.00 

0.00 

0-07 

0.67 

0.01 

4.49 

ARROWHEAD    R     S 

36.79 

0.03 

0.02 

0.14 

0.19 

5.55 

7.38 

3.15 

1.09 

3.74 

14.66 

0.39 

0.45 

0.23 

0.60 

1.76 

39.19 

BAKER    9    NNW 

3.15 

0.15 

0.09 

0.00 

0.00 

0.29 

0.00 

0.01 

0.07 

0.55 

1.99 

0.00 

0.00 

0.02 

0.03 

0.00 

2.96 

BARSTOW 

3.13 

0.38 

0.03 

0.00 

0.00 

0.62 

0.00 

0.34 

0.05 

0.55 

1.03 

0.00 

0.13 

0.49 

0.42 

0.02 

3.56 

BARSTOw-2 

3.97 

1.15 

0.00 

0.00 

0.05 

0.79 

T 

0.02 

0.13 

0.56 

1.20 

0.02 

0.04 

1.25 

0.72 

0.00 

4.79 

BARSTOw     COUNTY     YARD 

2.89 

0.37 

0.00 

o.co 

0.03 

0.55 

0.00 

0.09 

0.09 

0.59 

1.17 

0.00 

0.00 

0.75 

0.00 

0.00 

3.28 

BIG    PINES    PARK 

20.48 

0.33 

T 

0.00 

0.83 

4.23 

2.52 

0.82 

0.80 

1.24 

9.22 

0.06 

0.43 

0.54 

3.92 

0.51 

25.22 

Blue  jay  west 

M 

0.15 

0.02 

0.17 

0.46 

7.88 

7.49 

3.15 

1.49 

3.55 

17.57 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

CEDAR    SPRINGS    R    EvAP 

28.51 

T 

T 

0.15 

0.54 

4.40 

3.32 

1.68 

0.75 

3.53 

14.00 

0.14 

0.00 

0.07 

0.30 

0.52 

29.25 

DAGGETT     FAA     AP 

5.10 

0.57 

0.17 

0.00 

0.20 

1.14 

0.00 

0.10 

0.00 

0.80 

1.83 

0.00 

0.29 

0.25 

0.47 

0.00 

5.08 

Dunn  siding 

M 

0.05 

0.52 

0.00 

0.00 

0.43 

0.00 

0.03 

0.04 

0.95 

2.20 

M 

0.10 

1.14 

0.19 

0.00 

M 

HESPERIA 

5. 68 

0.07 

0.00 

0.00 

0.22 

0.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.89 

3.44 

0.09 

C.oo 

0.06 

0.03 

0.05 

5.75 

HESPERIA    Frs 

M 

0.00 

0.00 

0.00 

0.19 

1.53 

0.05 

0.00 

0.07 

0.89 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

HINKLEY     5N 

M 

0.02 

T 

T 

0.02 

0.23 

T 

0.00 

0.10 

0.88 

1.14 

M 

M 

^ 

H 

M 

M 

JOBS   PEAK 

M 

M 

M 

M 

0.30 

5.82 

4.93 

1.97 

0.70 

3.17 

10.92 

0.31 

0.25 

0.00 

0.00 

1.40 

29.77 

KRAMER     JUNCTION    B     C 

3.13 

T 

0.00 

0.00 

0.09 

0.83 

0.10 

0.05 

0.02 

0.44 

1.50 

0.00 

O.OO 

0.08 

0.08 

0.00 

3.29 

LAKE    ARROWHEAD 

33.73 

0.01 

T 

0.14 

0.65 

5.21 

5.75 

2.61 

1.32 

2.80 

14.98 

0.13 

0.12 

0.17 

0.55 

0.99 

35.39 

PHELAN 

6.6^ 

0.00 

o.co 

0.00 

0.14 

2.72 

0.03 

0.02 

0.02 

0.76 

2.71 

0.00 

0.23 

0.03 

0.35 

T 

7.01 

PILOT    ROCK     EVAP 

M 

M 

M 

M 

0.53 

2.26 

4.03 

1.80 

0.73 

1.37 

16.14 

O.IO 

0.05 

0.03 

T 

0.60 

27.75 

SQUIRREL     INN     1 

M 

0.00 

M 

0.30 

0.24 

2.53 

5.03 

2.41 

0.33 

2.92 

12.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

25.35 

SQUIRREL    Inn   2 

37.30 

0.00 

0.00 

0.07 

0.43 

5.07 

5.99 

2.35 

1.24 

2.98 

16.72 

0.15 

0.29 

0.22 

0.58 

1.24 

39.27 

STODDARD    VALLEY 

2.48 

0.03 

0.12 

0.00 

0.03 

0.74 

0.00 

0.12 

0.05 

0.44 

0.91 

0.00 

0.03 

0.36 

0.93 

0.00 

3.52 

SUMMIT     VALlEY    RENTFRO 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

1.28 

6.55 

0.39 

1.21 

9.69 

0.30 

0.00 

0.03 

0.02 

0.41 

M 

vICtoRvIlle  Pump  plt 

4.29 

0.03 

0.00 

0.00 

0.12 

1.25 

0.00 

0.05 

0.15 

0.30 

2.14 

0.17 

0.08 

0.10 

0.52 

0.08 

4.95 

WRIGHTWOOD 

13.77 

0.00 

T 

0.00 

1.01 

3.29 

0.77 

0.40 

0.19 

2.41 

4.92 

0.05 

0.73 

0.47 

1.09 

0.45 

15.78 

YERMO    INSPECTION    5TA 

4.73 

0.08 

0.71 

0.00 

0.54 

0.67 

0.01 

0.08 

T 

0.73 

1.89 

T 

0.02 

0.13 

0.43 

T 

4.50 

- 

PARTIAL 

LY    ESTIMATED 

T- 

TRACE 

M-MIS5 

ING    DATA 

TABLE    A-4 

PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

COLORADO  DRAINAGE  PROVINCE  (X) 


STATION   NAME 

TOTAL 
JULYI 

TO 
JUNE  30 

PRECIPITATION 

N 

INCHES 

TOTAL 
OCT  1 

TO 
SEPT  30 

1964 

1965 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

LUCERNE 

hyDrolo&ic  unit  X-01 

KAI5ER  PERMANENTE  p 
LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCERNE  VALLEY  2    w 

3.3Z 

2.73 
2.62 

0.00 
0.07 
0.07 

0.66 
0.04 
0.04 

0.06 
Q.QO 
0.00 

0.06 
0.11 
0.00 

0.11 
1.15 
1.15 

0.  10 
0.07 

o.n7 

T 

0.  10 
0.  10 

0.00 
0.02 
0.02 

0.28 
0.36 
0.36 

2.03 
0.81 
0.81 

0.00 
0.00 
0.00 

0-02 
0.00 
0.00 

0.54 
0.15 
0.15 

1.49 
0.46 
0.46 

0.78 
0.01 
0.01 

5.41 
3.24 
3.13 

EMERSON 

hyDrologic  unit  X-05 

! 

>;fE  RANCH 

^.  17 

C.DO 

0.00 

O.OC   0.00 

i 

1.50 

0.00 

0.10 

0.00 

0.85 

2.72 

0.00 

0.00  0.32 

0.15 

0.00 

5.54 

JOSHUA  TREE 
HYDROLOGIC  UNIT  X-33 

1 

1 

JOSHUA  TREE 
OUAIL  CANYON 
YUCCA  VALLEY 

0.47 
<..02 

0.22 

T 
0.20 

0.00 

T 
0.05 

0.02 

T 
0.02 

0.04 
0.00 
0.00 

0.70 
0.00 
1.22 

0.00 
0.00 

0.01 
0.00 
0.03 

0.00 
0.00 

T 

0.67 
0.27 
0.94 

0.99 
0.20 
1.54 

0.00 
0.00 
0.02 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.22 

o.ia 

0.30 
0.17 

0.15 
0.10 
0.00 

0.87 
4.14 

DALE 

HYDROLOGIC  UNIT  X-OJ 

TWENTYNINE  PALMS 
TWENTY  NINE  PALMS  C  Y 
TWENTY  NINE  PALMS  0  S 

2.53 
2.0'. 
1.5'. 

0.2A 
O.OA 
T 

0.25 
0.13 
O.IB 

0.00 

T 
0.06 

0.00 

T 
0.00 

0.83 
0.53 
0.68 

0.00 
0.00 
0.00 

0.01 

0.00 

T 

0.03 

T 

T 

0.29 
0.35 
0.23 

0.80 
0.99 
0.39 

0.00 
0.00 

T 

0.08 
0.00 
0.00 

0.23 

I 
0.00 

0.89 
0.85 
0.85 

0.00 
0.00 

T 

3.16 
2.72 
2.15 

BRISTOL 

HYDROLOGIC  UNIT  X-lO 

MITCHELL  CAVERNS 

7.'.. 

1.18 

0.10 

0.00 

0.01 

1.09 

0.00 

0.62 

0.34 

1.11 

2.94 

0.07 

0.00 

0.19 

0.78 

0.00 

7.15 

WARD 

HYDROLOGIC  UNIT  X-l."" 

IRON  MOUNTAIN  sB  '  1  *• 

2.81 

0.03 

0.05 

0-00 

0.04 

0.44 

0.12 

0.01 

0.08 

0.40 

1.66 

0.00 

0.00 

0.48 

0.06 

0.00 

3.29 

PIUTE 

HYDROLOGIC  UNIT  X-U 

. 

NEEDLES  CO  YD 
NEEDLES  FA«  AP 
NEEDLES  PU»«PING  PLANT 

6.89 
6.63 

7.03 

0.A2 
0.-30 
0.4'. 

0.71 
0.19 
0.59 

0.00 
0.02 

T 

0.00 
0.06 
0.00 

0.69 
0.87 
0.75 

0.14 

C.21 

0.15 

0.27 
0.18 
0.00 

0.27 
0.42 
0.50 

1.43 
1.57 
1.08 

2.96 

2.81 
3.42 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
O.OC 

0.13 
0.12 
0.32 

0.55 
0.05 
0.07 

0.00 
0.11 

T 

5.44 
5.40 
5.29 

CHEMEHuEvIS 
HYDROLOGIC  UNIT  X-l'. 

PARKER  RESERVOIR 

.1^ 

0.12 

0.20 

0.00 

0.00 

0.80 

0.12 

0.32 

1.29 

0.46 

1.75 

0.09 

0.00 

0.15 

0.15 

0.24 

5.38 

COLORADO 

HYDROLOGIC  UNIT  X-l'' 

i 

8LYTHE 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

blythe  air  base 
blythe  f  c  sta 
ripley  fc  sta 

3.6? 

3.12 
3.27 
3.75 

0.04 
0.08 

o.os 

0.04 
0.09 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.33 

0.00 

T 
O.OC 
0.00 

0.38 
0.30 
0.C4 
0.22 
0.28 

0.17 
0.12 
0.2c 

o.n 
o-n 

0.17 
0.14 
0.16 
0.27 
0.27 

0.12 
0.09 
0.40 
0.34 
0.08 

0.48 
0.23 
0.04 
0.26 
0.37 

1.91 
3.00 
3.03 
1.97 
2.24 

0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 

O.OQ  0.02!  0.06 
O.Oli  O.CO!  0.35 

0.00  o.co:  0.4C 

0.00  0.02  0.05 
0.00  0.C6  0.32 

0.07 
0.00 

I 

0.07 
0.03 

3.73 
4.24 
4.27 
3.38 
3.81 

CHuCKWALLA 
HYDROLOGIC  UNIT  X-17 

EAGLE  MOUNTAIN 

1.91 

0.00 

0.00 

0.02 

0.31 

0.19 

0.11 

0.00 

0.00 

0.30 

0.88 

0.00 

o.oq  0.00 

O.IO 

0.00 

1.89 

HAYFIELD 

HYDROLOGIC  UNIT  X-ia 

hayfielD  Pump  pla.-ji 

0.02 

J.OO 

0.06 

0.00 

0.36 

0.0- 

M 

0.04 

0.12 

0.»3 

o.oa 

M 

0.00 

0.00 

o.ci 

M 

.- 

PAKTIAILV  FSTlwairr,' 

T-TB/.C[ 

Y-KISS 

IN&  DATA 

TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

COLORADO   DRAINAGE  PROVINCE  (X) 


TOTAL 

july'i 

PRECIPITATION 

N 

INCHES 

TOTAL 
OCT   1 

STATION       NAME 

TO 
JUNE  30 

1964 

1965 

TO 
SEPT  30 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

WHITEWATER 

mydrologic  unit  X-19 

BANNING 

l'..\u 

0.J3 

).05 

0.20 

0.20 

1.98 

2.17 

0.56 

0.73 

2.19 

5.89 

0.00 

0.04 

M 

1 
M        I    M 

M 

RfRMUDA    DUNES 

2.99 

T 

T 

0.04 

T 

1.27 

T 

T 

T 

0.51 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.12^0.75 

3.82 

CA8AZ0N 

10.23 

1.25 

o.oo 

0.25 

0.12 

2.41 

1.54 

0.34 

0.44 

1.91 

1.82 

0.03 

0.01 |0.23 

4.17    0.31 

13.43 

CATHEDRAL    CITY    F.C.S. 

3.01 

0.00 

T 

0.01 

0.00 

1.38 

0.05 

T 

0.06 

0.48 

1.02 

0.00 

O.OOiO.OO 

0.69    0.03 

3.72 

DEEP    CANYON    LABORATOR 

2.45 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

1.14 

0.15 

0.00 

0.02 

0.57 

0.55 

0.00 

0.00    0.64 

0.84    0.05 

3.97 

DESERT    HOT    SPRINGS 

3.72 

0.00 

0.00 

0.07 

0.02 

1.38 

0.09 

0.04 

0.25 

0.73 

1.14 

0.00 

o.oolo.oo 

0.0010.12 

3.77 

HURLEY    FLAT 

19.59 

0.05 

0.04 

0.00 

0.63 

3.38 

2.12 

0.98 

0.00 

1.80 

10.59 

0.00 

O-OOjO. 4411. 35, 0.15 

21.44 

IDYLLWILD    R    S 

M 

0.59 

0.00 

1.18 

0.37 

2%97 

4.20 

1.49 

1.90 

3.30 

7.54 

0.02 

M       ! 1.11  |o.75    0.54 

M 

INOIO 

2.35 

0.00 

T 

0.12 

T 

1.00 

T 

T 

0.00 

0.51 

0.73 

0.00 

o.ooio.oo  o.ooIo.4i 

2.65 

INOIO    US    DATE    GARDEN 

M 

0.00 

U.17 

0.07 

0.00 

0.91 

0.00 

0.00 

M 

0.44 

0.89 

0.00 

0.00    0.00    O.OOi 0.50 

M 

LAKELAND    VILLAGE 

12.70 

T 

0.00 

0>20 

0.15 

1.83 

1.38 

0.38 

0.40 

1.21 

7.15 

0.00 

0.00    0.48 i0.03[o.22 

13.23 

MECCA    3    SE 

1.73 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

0.50 

0.00 

0.00    0.01 ,0.05,0.18 

1.95 

MECCA 

2.03 

T 

0.01 

0.23 

0.00 

0.93 

0.00 

T 

T 

0.35 

0.50 

0.00 

0.00    0.00    0.00;0.45 

2.26 

VORONGO    vALLEY 

5.25 

0.00 

0.07 

0.15 

0.10 

0.94 

0.21 

0.23 

0.05 

1.01 

2.49 

0.00 

O.oolo.oo jo. 09, 0.28 

5.40 

NIGHTINGALE 

10.84 

2.05 

1.25 

o.io 

O.40 

1.59 

1.12 

0.09 

0.24 

1.54 

2.21 

0.14 

O.oo! 0.00    0.001 0.00 

7.43 

0A<    GLEN    SB    174 

25.18 

1.U2 

0.00 

0.00 

0.24 

2.15 

2.50 

4.89 

1.68 

2.38 

10.32 

0.00 

O.ooio.oo, 2. 18' 1.59 

27.93 

OASIS 

2.28 

0.02 

0.00 

0.20 

T 

1.00 

T 

T 

T 

0.35 

0.71 

0.00 

0.001 0.00 lO.OO    0.05 

2.11 

PALM    DESERT 

2.70 

T 

T 

0.10 

0.05 

1.20 

0.05 

T 

0.04 

0.40 

0.85 

0.00 

O.Ooi  0.42|0.13.0.01 

3.16 

PALM    SPRINGS 

3.40 

0.00 

0.03 

0.  W 

0.00 

1.34 

0.14 

0.00 

0.07 

0.53 

1.04 

0.00 

0.00 

0. 00    0.15    0.00 

3.37 

PALM    SPRINGS    N    SDOFFO 

4.01 

0.00 

0.00 

0.13 

0.05 

1.34 

0.17 

0.04 

0.06 

0.97 

1.25 

0.00 

0.00 

O.oolo.oo'  0.01 

3.89 

PALM    SPRINGS     TRAMwAY 

12.73 

0.00 

0.00 

0.50 

0.07 

4.99 

0.88 

0.04 

0.08 

1.08 

5.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00    0.00 

12.23 

SNOW    LREEPC    UPPER 

8.55 

0.00 

0.00 

0.37 

0.07 

2.24 

1.07 

0.34 

0.37 

0.47 

3.72 

0.00 

0.00 

0.15 

1.42    0.07 

9.92 

SO     FORK     CABIN 

22.50 

0.43 

0.00 

0.00 

1.25 

2.5S 

3.39 

1.45 

0.90 

1.82 

10.58 

0.00 

0.00 

M 

0.60    0.81 

M 

THERMAL     FAA     AP 

M 

0.00 

0.03 

0.18 

0.00 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.59 

0.42 

0.00 

M 

M 

0.00    0.05 

M 

THERMAL 

2.37 

T 

0.08 

0.18 

0.04 

1.00 

T 

T 

0.00 

0.34 

0.73 

0.00 

0.00 

0-00 

0.00    0.25 

2.36 

THOUSAND    PALMS 

2.42 

T 

T 

0.05 

o.oi 

0.93 

0.01 

0.02 

T 

0.52 

0.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00    0.07 

1 

2.44 

ANZA-BORREGO 

1 

hyOROLOGIC    UNIT    X-22 

BORREGO    DEsERT    PARK 

3.44 

0.03 

0.29 

0.19 

0.35 

1.15 

0.28 

0.05 

0.07 

0.04 

0.98 

0.00 

0.0010.68 

0.71J0.00 

4.22 

BORREGO    SPRINGS    3NNE 

2.39 

0.00 

0.00 

0.18 

0.28 

1.12 

0.00 

0.02 

0.00 

0.05 

0.74 

0.00 

0.0010.21 

O.Ool 0.00 

2.42 

BOULEVARD 

10.92 

0.74 

0.12 

0.00 

0.40 

1.50 

1.34 

0.31 

1.73 

0.34 

4.34 

0.00 

0.0olo.l7 

0.15    0.18 

10.56 

ocotillo  wells 

1.31 

O.QO 

0.12 

0.00 

o.io 

0.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.54 

0.03 

0.00|0.03 

0.73    0-03 

I  .96 

IMPERIAL 

HYDROLOGIC    UNIT    X-23 

1 

BRAwLEy    2    sw 

1.50 

0.01 

0.00 

0.00 

0.05 

0.38 

0.03 

0.05 

0.15 

0.17 

0.75 

0.00 

O.oolo.oo 

O.OOl 0.00 

1.59 

CALEXICO    2    NE 

1.63 

T 

T 

0.00 

0.51 

0.32 

0.04 

0.10 

0.20 

0.07 

0.39 

0.00 

O.OOt     T 

0.05' 0.00 

1.56 

COYOTE    WELLS 

1.35 

0.03 

0.00 

0.00 

0.08 

0.63 

0.00 

0.00 

0.16 

0.00 

0.45 

0.00 

O.oolo.oo 

0.37    0.00 

1.69 

EL    CENTRO    2    SSW 

1.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 

0.24 

0.02 

0.00 

0.15 

0.20 

0.61 

0.00 

O.OOiO.OO 

O.OOl 0.00 

1.45 

IMPERIAL 

1.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 

0.29 

0.01 

0.04 

0.22 

0.10 

0.72 

0.00 

O.OOl     T 

0.00' 0.00 

1.62 

IMPERIAL    FAA    AP 

1.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.33 

0.12 

0.01 

0.03 

0.27 

0.19 

0.59 

0.00 

o.oolo.oo 

0.00. 0.00 

1.54 

NILAND 

2.02 

0.00 

0.08 

0.00 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

1.48 

0.00 

o.oolo.oo 

O.Ool 0.00 

1.94 

amos-ogilby 

HYDROLOGIC    UNIT    X-26 

1 

i 

GOLD    ROCK    RANCH 

1.96 

0.00 

0.  15 

0.00 

0.00 

0.26 

0.00 

0.19 

0.17 

0*06 

1.12 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

1.82 

- 

PARTIAL 

LY     EST 

l"ATE[) 

- 

K»CE 

1-MlSS 

NG    DAH 

TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

SANTA   ANA  DRAINAGE  PROVINCE  (Y) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 


PRECIPITATION 


JULY     AUG    SEPT     OCT      NOV.      DEC 


JAN.       FEB       MAR.    APRIL      MAY       JUNE    JULY     AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    1 

TO 
SEPT  30 


A  LOMA  s8  175 
ANAHEIM  AUTOMATIC 
ANAHEIM  CARROLL  RCH 
ANAHEIM  WATER  WORKS 
ARLINGTON 

ARLINGTON  GAGE  CANAL 
BEAUMONT  1  E 
SEAuMONT  F  C  STA 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  F  D 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

IG  BEAR  CITV 
BLOOMlNGTON 
BLUE  Cut 
BRUSH  CANYON 

CAJALCO  1 
CAJON  JUNCTION 

LIMESA 
CASA  COLINA 
CHERRY  VALlEy 

CHlNO-IMBACH 

i  no  sce  co 
clarehont  fire  sta 
claremont  pomona  col 
colton  hwy  yards 


CRAFtON  SCHNEIDER 
CREST  FORREST  C  OF  C 
CRESTLINE  S8  176 
CRESTLINE  s  E 
DAY  CANYON 

DECLEZ 

DEL  ROsA  CowAN 

DEL  ROSA  RANGER 

DEvORE 

DEvORE  SW  GPR 

E  HIGHLAND  ORANGE 
EL  CERRITO 
EL  TORO  LOS  ALISO  RN 
FONTANA  B  ♦  D 
FONTANA  HERALD  NEwS 

FONTANA  CO  YDS 
FONTANA  POWERHOUSE  2 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FONTANA  SEwAGE 

FOREST  FALLS 
GARDEN  GROvE  CO  YD 
GLEN  AVON  FIRE  DEPT 
GLEN  Ivy 
GREEN  CANYON  SPRINGS 

HIGH  GR0V5 
HUNTINGTON  BEACH 
IRVINE"  CO  AUTOMATIC 
IRVlNC  CO  HARKEL 
IRVINE  CO  JOHNSON 

IRVINE  CO  LAMBERT 
IRVINE  CO  LAMBRT  AUTO 
IRvlNE  CO  LIMESTONE 
IRVINE  CO  OLD  RCH 
IRVINE  CO  SHADY  CAMP 


11.6<> 
10.33 
10.26 
6.72 


COLTON  F.  D. 

9 

39 

COLTON  SCE  CO 

10 

24 

CORONA 

9 

51 

CORONA  DEL  MAR 

10 

88 

CORONA  A  SOF 

9 

60 

CORONA  LEMON  CO  1 

12 

02 

CORONA  LEMON  CO  2 

li 

37 

CORONA  LEMON  CO  3 

12 

36 

COSTA  MESA 

10 

83 

COSTA  MESA  DODGE 

10 

61 

15 

90 

0 

00 

15 

02 

0 

26 

17 

25 

0 

CO 

28 

24 

0 

00 

M 

0 

00 

!<• 

68 

0 

14 

10 

01 

10 

77 

0 

00 

18 

73 

0 

00 

13 

66 

0 

00 

17 

03 

0 

00 

16 

02 

0 

00 

20 

75 

0 

00 

12 

22 

0 

00 

10 

16 

0 

00 

23 

53 

0 

55 

10 

15 

0 

00 

10 

63 

0 

00 

12 

05 

0 

00 

9.69 

10.52 
10.82 
12.31 
9.82 
10.28 


1.32 
1.65 
1.65 


1.18 

M 
1.67 


1.55 
1.76 
1.60 
1.06 
1.22 

1.38 


4.74 
2.22 
1.23 


1.22 
1.95 
1.91 


0.28 
1.01 
1.05 


2 

49 

1.19 

3 

97 

0.00 

1 

51 

0.63 

0 

89 

0.53 

3 

03 

0.77 

1 

19 

0.50 

1 

06 

0.47 

1 

20 

0.00 

1.60 
1.22 

1.1 

1.53 
1  .66 
1.59 

0.5  5 


0.83 
1.61 
1.29 


0.06 
0.06 
0.00 


0.03    0 
0.03 


0.24  0 
0.08  0 
0.00    0 


0 

00 

0 

oc 

0 

0 

32 

0 

05 

0 

0 

28 

0 

1? 

0 

0 

00 

0 

oc 

0 

0 

00 

0 

0 

00 

0 

00 

0 

0 

oo 

0 

oc 

0 

0 

00 

0 

07 

0 

0 

00 

0 
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0 
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0 
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0 

05 

0 

0 

00 

0 

3t 

0 

0 

00 

0 

0 

00 

0 
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0 

0 
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00 

0 

n 

00 

0 

no 

n 

0 

01 

0 

0« 
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0 

00 

0 

oc 

0 

0 

00 

0 

oc 

0 

0 

00 

0 

oc 

0 
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1.30 
1.39 
1.39 


16.05 
20.69 
19.07 


9.33 
12.05 

15.07 


12.29 

15.81 
15.03 
13.31 


16.03 
10.66 
11.19 
19.78 
14.10 


11.16 
10.79 
10.70 
9.85 

lp.79 
11.13 
12.59 
10.78 
11.21 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

SANTA    ANA  DRAINAGE  PROVINCE  (Y) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE  30 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY    AUG    SEPT     OCT      NOV       DEC 


JAN.       FEB       MAR.    APRIL      MAY      JUNE    JULY    AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


!I?VINE   CO  mhse 
TRVINE    CO    S»LT    WORICS 
<atElL*    SUBST* 
L»    SIERRA    F    s 

lemon  hgis  springer 

lytle  creek  PM  1 
lvtle  creek  r  5 

VIENTONE    Fs    SB    120 

"entone  green  spot 
mill  creek  no  2 

mill  creek  ranger  sta 

mira  loma 

MONTE  ViSTA 

MT  BALOY  FC  B5F 

MT  8ALDY  NOTCH 


MuRDy  RCH 

•10 

08 

MUSCOY  FIRE  DEPT 

M 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NORCO 

8 

97 

NUVIEW 

10 

29 

OAK  GLEN  SB  122 

21 

29 

ONTARIO  F  5 

11 

98 

ONTARIO  SEwAGE  PLANT 

•> 

31 

ORANFE 

11 

96 

OAOuA  HILLS  PS 

16 

97 

OALHER  CANYON 

19 

95 

PEOLEY  fire  STA 

10 

52 

oERRIS  FORESTRY 

9 

7B 

oiNE  2 

11 

57 

POMONA  FIP"^  STATION 

n 

09 

POMONA-stEvENS 

12 

83 

PRADO  DAM  EXP  STA 

10 

62 

9ECHE  CANYON 
REDlaNOs  SB  lul 
REDLANDS  POTH 

REOLANDS  SB  146 

REOLANDS  COUNTRY  CLUB 

RIALTO 

RIVERSIDE  FIRE  STN  3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 

■;an  antonIo  CNyn  mth 

CAN  ANTONIO  canyon 
SAN  ANTONIO  HTS 
SAN  BERNARDINO  HOsP 
S«N  BERNARDINO  CO  FCO 

5AN  JOAOuiN  FPulT  Co 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SAN  TiMOTEO 

SANTA  ANA 

SANTA  ANA  R I VER  PH  3 

SANTA  ANA  RIvER  PH  1 
SANTIAGO  DAM 
SCUDDER  RES 
SILVERADO  CANYON 
TUSTIN  AUTOMATIC 

UPLAND 
U''LAND  ■!  N 
UPLANO-CADNUM 
UPLAND  CO  yDS 
UPLAND  CHAPPEL 

VILLA  PARK  DAM 

VILLA -.PK-ORCHAOD 

WESTMINISTER 

WEST  RIVERSIDE 

WILD  ROSE  RANCH-EARL 


9.?0 
12.24 
8.57 
8.83 


12.74 
10.74 
11.62 

10.41 
15.02 

20.73 
12.82 
10.64 


15.71 
15.71 
15.12 


-PARTIALLY    ESTIMATED 


1.82 
1.57 
1.57 


1.11 
1.07 


1.53 
1.53 
1.01 
1.11 


1.07 
0.49 
0.28 


1.89 
1.09 
1.79 


1.52 
1.20 
1.8? 


1.42 

1.8 

1.23 


5.82 
12.3 
10.15 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


O.OC 
0.00 
0.05 
0.00 


1.28  0. 
0.34  0. 
0.38    1. 


12.72 
25.29 
19.79 


11.10 
12.88 
11.14 
10.79 


13.37 
10.91 
15.86 
10.56 
15.56 

21.80 
12.57 

10*88 


11.72 

13.60 
14.77 
16.63 


HISSING    DATA 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

SANTA    ANA  DRAINAGE  PROVINCE  (Y) 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

TO 
JUNE  30 


HOMELAND  iN  SEC  17 

JUNIPER  FLATS 

LITTLE  LAKE  VLY  ViS 

PERRIS 

PERPIS  RES  EVAP 

OUAIL  VALLEY 

VAN  FIELD 
SAN  JACINTC 
SAN  JACINTO  ST  DIv 
SUNNyMEAD 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY    AUG    SEPT     OCT       NOV.       DEC 


1.93 
2.47 
l.f.1 


1.58 
1.68 
1.36 


0.59 
0.63 
0.60 
l.OA 


JAN.       FEB       MAR.    APRIL      MAY      JUNE    JULY     AUG    SEPT 


6.50       0.02 
7.9<i      0.30 


'•.1<-      0.11 


.OC    0.2'i 
.38    0 
.OC    0.31 


.05  0.02 
.66  1.65 
.00  0.18 
.30  0.49 
.00|   0.12 

0.13 


TOTAL 
OCT.    I 

TO 
SEPT  30 


21.03 
8.95 

10.33 
9.97 


8.53 
11.08 
10.30 
10.30 


-PARTIALLY    ESTIMATED 


M-MISSING    DATA 


TABLE     A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA   STATIONS 

SAN    DIEGO  DRAINAGE  PROVINCE  (Z) 


STATION      NAME 


TOTAL 
JULY  1 

TO 
JUNE30' 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY     AUG     SEPT     OCT       NOV        DEC 


JAN        FEB       MAR.    APRIL       MAY    I   JUNE    JULY     AUG    SEPT 


TOTAL 
OCT    I 

TO 
SEPT  30 


yOROLOGIC  UNll 


CAPISTRANO  BEACH 
EL  TORO 

l»Guna  beach 

LAOuNA  SEACH  0-99 
SAN  CLEMENrE  POLICE 

SAN  JUAN  CAPISTRANO 
SAN  JUAN  CAPISTRANO  S 
SANTIAGO  PEAK 
TRAButO  CANYON 


11.77 

10.21 
10.12 
10.58 


AN2A 

11 

48 

LAKE  0  NEILL 

9 

S'j 

OCEANS! DE  PENDLETON 

9 

49 

DALOMAR  MTN  OBsERV 

2ft 

37 

SAGE  F  C  STA 

11 

63 

rEMECULA  F  S 


HENSHAw  DAM 
OCEANSIDE  NO  4 
RANCHITA 
VALLEY  CENTER  3 
EARNER  SPRINGS 


ESCONOIDO 
LAKE  WOHLFORD 
SCOTT  RANCH 


HOOGEs  0AM 
LOCKWOOD  MESA 
RAMONA  SPAuLDING 
SAN  DIEGulTO  DAM 
SUTHERLAND  DAM 


13.27 
13.80 
13.82 


12.18 
15.29 
10.63 


8.87 

0.00 

13.82 

0.00 

12.91 

0.00 

21.15 

0.00 

ILPINF 

15 

78 

CUYAMACA 

25 

71 

FL  CAPITAN  DAM 

13 

90 

CILLESPIE  FIELD 

9 

50 

J'JLIAN  WYNOLA 

22 

03 

LAKESIDE  2  ENE 

•'URRAY  DAM 

9 

06 

'AN  VICENTE  RES 

12 

82 

0.36 
1.17 
0.38 


1.92 
1.72 
1.68 

1.38 
1.58 
4.36 
2.13       0.95 


1.46       0.51 


1.07       0.35 


2.76 
1.50 
1.85 
1.48 
1.78 


1.21 
1.19 
1.68 
2.02 


0.65 
0.76 
1.59 
0.83 
1.52 

0.84 


1.21 
1.51 
1.67 
1.22 


5.68(      O.od      0.07    0.03    0.00 
O.OC    0.00 
10      O.OO      0.0£j   0.03|.0.00 
4.95      O.OQ      0.0 


5       0.00       0.01    0.00    O.od    0.29 


6.54 
6.72 
11.06 
6.17 


0.00 
O.OO 
0.04 
0.00 


0.02|      O.OC    1.30    0.05(   0.37 

0.02    0.09    0 
O.OOl      0.07    0.13    0 


4.621      0.08 


0.09 
0.19 
0.03 


3.71,     0.00 
5.63      0.15 


0.1!    0.27    0 


0.00   0.15 


.00  0.29 

.00  0.23 

.16  0.85 

.00  0.00 


O.Oli  0.94-'  0.00  0.66 
0.11,  0.21  0.00  0.49 
O.Oq  O.OOi  0.25)  0.42 
0.06  0.43i  0.00  1.08 
O.OCi    0.94i   0.71     1.04 


0.14    0.17       T      1   0.31 


0.04.  0.18 
O.Olj  0.14 
0.05:  o'.68 
0.07^  0.18 
O.OOl  0.55 


0 

04 

0.06 

0 

01 

0.00 

0 

02 

0.04 

0 

00 

0.00 

0.00    0.25 


O.lli  0.001  0.23 


0.00 

0 

60 

0.22 

1 

06 

T 

0 

61 

O.OC 

0 

33 

0.48 

1 

30 

M 

0 

57 

O.OC 

0 

45 

0.00 

0 

53 

11.83 
8.73 
15.13 
13.15 
22.80 


TABLE    A-4 
PRECIPITATION    AT    SOUTHERN    CALIFORNIA    STATIONS 

SAN    DIEGO  DRAINAGE  PROVINCE  (Z) 


STATION       NAME 


aRRILLO  NAT  MON 
CHOLLAS  RESERVOIR 

MESA 
NATIONAL  CITY 
SAN  DIEOO  WB  AP 


TOTAL 

JULY  I 

TO 
JUNE30 


so    SAN    DIEGO 


BONITA 

CHULA  vISTA  2 
0E5CANS0  R  S 
LAKE  LOVELAND 
SWEETWATER  DAM 


CHULA  ViSTA 


ARRfTT  DAM 

AMPO 
MORENA  DAM 


PRECIPITATION  IN  INCHES 


JULY     AUG     SEPT     OCT       NOV        DEC 


1.50 
1.98 
1.33 
1.01 


JUI^E  I  JULY  I  AUG  I  SEPT 


0.10 
0.13 
0.00 
0.07 


0.39 
0.2B 
0.29 


TOTAL 

OCT    I 

TO 

'  SEPT  30 


.391 


8.11 
23.61 
15.36 


6.03'      0.05 


0.09    0.13|  0.38 
0.35   0.13    0.37 


o.ll;  0.*1 


15.20 
15.04 
15.32 


APPEINDIX  B 
SURFACE  WATER  FLCW 
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Introduction 

Runoff  in  Southern  California  streams  is  generally  responsive 
to  the  amount  and  intensity  of  precipitation.  The  estimated  natural 
runoff  for  selected  stations  representative  of  conditions  in  Southern 
California  is  presented  in  Table  B-1,  together  with  a  comparison  with  the 
mean  for  the  50-year  period,  191O-II  throvigh  1959-60.  Estimated  or 
measured  maximum  ajid  minimum  flows  for  each  station  during  the  period  of 
record  are  also  given. 

Historical  estimated  seasonal  natural  runoff  at  three  selected 
stations  and  the  accumvolated  deviation  frcm  the  mean  are  charted  on: 
Figure  B-1  for  Arroyo  Seco  near  Pasadena;  Figure  B-2  for  Santa  Ysabel  Creek 
at  Sutherland  Dam;  ajid  Figure  B-3  for  Big  Rock  Creek  near  Valyermo. 

The  extent  of  stream  flow  measurement  activities  during  the  I965 
water  year  by  the  Department  of  Water  Resources  in  Southern  California  was 
limited  to  the  operation  and  maintenance  of  stream-gaging  stations  in  the 
vicinity  of  the  State  Water  Project  located  on  Castaic  Creek,  Elizabeth 
Lake  Canyon  Creek,  and  the  West  Fork  of  the  Mojave  River  and  its  tributaries. 
The  daily  mean  discharges  at  these  stream-gaging  stations  are  presented  in 
Table  B-2. 

A  historiceil  recoil  of  net  diversions  of  Colorado  River  water  to 
California  from  the  193^-35  water  year  throiigh  the  196^-65  water  year  is 
shown  graphically  on  Figure  B-k.     Figure  B-5  presents  historical  importa- 
tion of  water  to  coastal  Southern  California. 

The  amount  of  water  in  storage  on  the  first  day  of  each  month  of 
the  196k  water  year  in  selected  reservoirs  in  or  supplying  water  to  Southern 
California  is  presented  in  Table  B-3. 
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The  reporting  period  for  surface  water  flow  data  is  the  water 
year. 

Measurement  Techniques 
Definitions 

The  definitions  of  terms  vised  in  this  appendix  are  as  follows: 

Mean  is  the  value  obtained  by  dividing  the  svim  of  a  series  of 
values  by  the  number  of  values  in  the  series. 

Water  year  is  a  consecutive  12-month  period  of  time  ending  with 
September  30. 

Season  (seasonal)  refers  to  the  accumulation  of  data  for  seme 
specific  phenomenon  over  a  period  of  12  consecutive  months. 

Natural  runoff  is  that  water  which  actually  flows  past  a 
specified  point  on  a  stream  from  a  drainage  area  that  has  had  no  effects 
from  stream  diversion,  storage,  import,  export,  return  flow,  or  change  in 
constmrptive  use  caused  by  man-controlled  modifications  to  land  \ise,  or  it 
is  that  calculated  value  of  the  water  which  would  have  flowed  past  a 
specified  point  on  a  stream  if  its  upstream  drainage  area,  had  not 
experienced  any  of  those  effects. 

Consimrptive  use  is  the  ti-anspiration,  evaixsration,  and  use  of 
water  in  promoting  vegetative  growth  plus  the  evaporation  of  water  from 
adjacent  soil,  water  surfaces,  and  foliage.  It  also  refers  to  water 
similarly  consumed  or  evaporated  by  urban  €ind  nonvegetative  types  of  land 
use. 

Cubic  foot  per  second  is  the  unit  rate  of  discharge  of  water. 
It  is  a  cubic  foot  of  water  passing  a  given  point  in  one  second. 
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Acre -foot  is  the  quantity  of  water  required  to  cover  one  aci^ 
to  a  depth  of  one  foot.  It  is  equivalent  to  ^3,560  cubic  feet  or  325,850 
gallons . 

Methods  and  Procedures 

The  streamflow  data  reported  in  the  daily  discharge  tables  are 
derived  through  the  use  of  mechsmical,  arithmetical,  and  empirical  methods. 
For  each  stream-gaging  station,  a  stage -discharge  relationship,  or  rating 
cxurve,  has  been  developed.  The  curve  gives  the  flow  in  cubic  feet  per 
second  for  each  gage  height  at  the  station.  The  gage  height  is  usvially 
measured  by  an  avrtomatic  water  stage  recorder. 

Acciiracy 

The  data  presented  are  affected  by  inaccvtracies  in  the  procedures 
and  equipment.  The  following  is  a  listing  of  significant  figures  used  to 
establish  limits  of  precision  for  reporting  the  streamflow  data: 

1.  Daily  flows     —  cubic  feet  per  second 
0.0  -  9.9      --  tenths 

10  -  99  —  two  significant  figures 

100  -  up  —  three  significant  figures 

2.  Means  --  cubic  feet  per  second 
0.0  -  99.9  --  tenths 

100  -  999      --  three  significant  figures 
1,000  -  above   —  four  significant  figures 
The  water  year  totals  are  reported  to  a  maxim\mi  of  four  signifi- 
cant figures. 
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Coding 

Stream -gaging  stations  are  identified  by  name  and  number. 
Station  numbers  used  in  this  report  are  composed  of  seven  characters.  The 
first  character  is  a  letter  designating  the  drainage  province  in  vhich  the 
station  is  located.  The  second  and  third  characters  are  numbers  desig- 
nating the  hydrologic  unit.  Plates  1  through  6  show  the  breakdown  of 
drainage  provinces  and  hydrologic  units.  The  fourth  character  is  a 
niomber  designating  the  particular  stream  or  reach  of  stream  in  that 
hydrologic  unit,  and  the  last  three  characters  are  numbers  assigned  to 
the  particvilar  stations.  In  previous  reports,  station  nimibers  were  based 
on  hydrographic  areas  instead  of  hydrologic  areas.  A  cross-reference  of 
station  numbers  of  the  new  system  to  the  old  system  are  shown  below: 
New  Designation  Old  Designation 


UO3233O 
UO3236O 
W2822OO 
W28225O 
W2823OO 


32330 

3236O 

V922OO 

V9225O 

V923OO 
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In  acre -feet 


Seaeon       *     (Quantity      \       Seaeon  Quantl  ty 


Central  Coaatal  Drainage   Prorlnce 
Arroyo  Oraode  at  Arroyo  Orands 


I9O6-OT  76,200  1930-31 


Loe  Angeles  Drainage  Provl: 


Sespe  CrecX  near  Fllljnore 

I9U-I3 

1928  to  date 

26,382 

82,li20 

Arroyo  Seco  near  Pasadena 

1910  to  date 

2,2U0 

6,785 

Santa  Anita  Creek  near 

Sierra  Madre 

1916  to  date 

1,9''0 

'1,275^ 

San  Gabriel  Hlver  near  Aiubb 

iSglt  to  date 

36,810 

110,210 

Lahontan  Drainage   Province 

Ovens  River  belov  Long  Valley 

1916  to  date 

ll<6,780 

150,1110 

Big  Bock  Creek  near  Valyermo 

1923-37 

1938  to  date 

3,910 

13,065 

Deep  Creek  near  Hesperia 

190li-22 

1929  to  date 

15,120 

38,63C 

19I40-I11 
1913-1'< 


376,000 
33,000 


16,600 
Itl0,000 


1898-99 

1960-61 


1906-07  292,000  1930-31 

1921-22  39,000  1950  51 

1921-22  177,000''        1960-61 


U,2U0'' 


Colorado  River  at  Lee's 
Colorado  River  below 

Hoover  Dam 
Colorado  River  at  Yxsna 
Paljn  Canyon  Creek  near 

Palm  Springs 


Santa  Ana  Drainage  Provl  n 


19U  to  date  l't,381t,700  13,023,3008 

1933  to  date  7,917,000  ll,73O,0OO'^8 

1878  to  date  731,700  9,61i9,0008 

1930-Ul 

I9U7  to  date  189  3,295" 


1928  to  date 
1896  to  date 


1,9110 
20,570 


5,5''C(" 

61,050 


1916-17  21, 860, ODOR'S  1933-3''  1',377,000''8 

191,1.1,2  17,880,000''8  1933-3''  5,058,00(^8 

1906-09  26,070,000^8  1960-61  707,270^8 

1936-37      l8,98o''  1955-56  0.2' 


20,900 
293,000 


1898-99 
1898-99 


San  Diego  Dudjage  Province 

Murrleta  Creek  at  Teraecula 
Santa  Ysabel  Creek  at 

Sutherland  Dem 
Cottonvood  Creek  at 

Morana  Dam 


1925  to  date 

1,11 

7,15# 

1913  to  date 

1,170 

13,090 

1936  to  date 

183 

6,380'^ 

1915-16 
1915-16 
1915-16 


60,300  1960-61 
95,200  1960-61 
75,300  1960-61 


Mean  for  period  191O-II  through  1959-60,  except  as  noted. 

Indicated  maylma  and  minima  are  recorded  or  estljnated  values  for  period  1891,-95  to  date,  except 

Average  for  period  19l,0-J,l  tl-oxjugh  1959-60. 

Average  for  period  1920-21  through  1959-6O. 

Average  for  period  I93O-31  through  1959-60. 

Indicated  rfiaylmn  and  minima  are  recorded  or  estimated  values  for  the  period  of  record. 

Measured  runoff,  unadjusted  for  upstream  development. 

Average  for  period  I93O-31  through  igltO-Ul  and  19l'7-W  through  1959-60. 
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FIGURE   B-2 
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FIGURE  B-3 
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TABLE    B-2 

DAILY   MEAN   DISCHARGE 

liN  CUBIC  rerr  nt  skondi 


/WATa  VCAI 


CTAT10N  NO. 


STATION  NAMI 


FORK    OF    THE    WJ4VE   B1VE«    BELOn   CEDAR    SPRINGS 


fl)AY 

OCT. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.5 

0.1 

118       • 

0.1 

0.5 

0.1 

0.0 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0,2 

3.2 

0.1 

177      • 

0.1 

0.5 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0,0 

0.0 

0,1 

3,1 

O.J 

157      • 

0.2 

0.5 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,1 

0,6 

0,1 

72 

0,2 

0.5 

0.0 

0,0 

4 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.5 

0.1 

60      • 

0.1 

0.6 

0.0 

0,0 

5 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

O.A 

0.1 

42      • 

0.4 

0.6 

0,0 

0.0 

^ 

0.0 

0.0 

0,0 

12 

o.<> 

0.1 

44 

0.3 

0.6 

0,0 

0.0 

0,0 

1,»» 

O.i* 

0.1 

179       • 

0.4 

0.6 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.4 

0,1 

25«      • 

0.4 

0.6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0.3 

0.1 

227 

0,3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,3* 

0.2 

0.1 

91 

0.2 

0.6 

0,0 

0.0 

„ 

n.o 

0,0 

0.0 

0,2 

0,2 

0.1 

70 

0,2 

0.5 

0,0 

13 

0,0 

0.0 

0.0 

0,2 

0,2 

0,1 

62 

0,2 

0.6 

0,0 

0.0 

11 

0.0 

0,0 

0.0 

0,2 

0.2 

0.1 

71       • 

0,3 

0.6 

0,0 

0.0 

14 

0.0 

0,0 

0.0 

0,2« 

0.2 

0.1 

" 

0,4 

0,6 

0.0 

0,0 

15 

0,0 

0,0 

0.0 

0,1 

0.2 

0.1« 

85 

13 

0,4 

0,6 

0,0 

0,0 

o.n 

0,0 

0.0 

0,2 

0,1 

0.1 

89 

9.8 

0,4 

0,7 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,2 

0,1 

0.1 

84 

7.4 

0,3 

0.7 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.2 

0.1 

0.1 

78      • 

5.5 

0.3 

0,7 

0,0 

0.0 

20 

0.0 

0,0 

0,0 

0.2 

0.1 

0.1 

70 

3.8 

0.4 

0,7 

0,0 

0.0 

31 

0,0 

0.0 

0,0 

0,2 

0.1 

0.1 

64 

2.6 

0.4 

0.8 

0,0 

0.0 

» 

0.0 

0,0 

0.0 

0.2» 

0.1 

0.1 

58 

1,5 

0.4 

0.8 

0,0 

0.0 

n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

55 

1,0 

0,4 

0.8 

0.0 

0.0 

23 

24 

0,0 

0,0 

0.0 

0.2 

n.i 

0.1 

57 

0.8 

0,4 

0.8 

0,0 

24 

25 

0.0 

0,0 

0.0 

2,8 

0.1 

0.1 

60 

0.4 

0,4 

0.8 

0.0 

0.0 

2S 

3« 

0.0 

0,0 

0.0 

A, 6 

0,1 

0.1 

58 

0.2 

0,4 

0.8 

0.0 

0.0 

27 

0.0 

0,0 

».» 

iti 

0.1 

0.1 

55 

0.1 

0,5 

0.8 

0.0 

0.0 

2S 

2*      • 

5,9 

0,1 

0.1 

52 

0.4 

C.5 

0.8 

0.0 

0.0 

2t 

n 

0.0 

0,0 

3.? 

4,3 

0.1 

50 

0.4 

0.5 

1.0 

0.0 

0.0 

39 

M 

0.0 

0,0 

1,1 

0,7 

0.2 

50 

0.5 

0.5 

1.0 

0.0 

0.0 

91 

0.0 

0.3 

0,". 

1.4 

0.3 

1.0 

0.0 

31 

MEAN 

o.o 

0.0 

1.1 

1,3 

0,4 

0.! 

89,0 

15,2 

0,3 

0.7 

0,0 

0.0 

HEAT. 

MAX 

0.0 

0.0 

?».o 

12,0 

3,2 

1.4 

258 

49,0 

0,5 

1.0 

0.1 

0.0 

MAX 

MiN 

0.'^ 

0.0 

0.0 

0,0 

0.1 

0.1 

42.0 

0.1 

0.1 

0.5 

0.0 

0.0 

v#c  " 

(,'• 

SI 

2» 

9 

529i 

93? 

20 

42 

-"J 

-  ESTrMATH) 

-  NO   RECORD 
.   DISCHABGE 

OBSERVATION   ( 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  i  SEC    T   l  R 

s.B.s.am 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS              CAGE  HT               DATE 

FROM          TO 

3"-°  18.4' 

U7*  16.4' 

1IE32  3»  "" 

2750                 5.90            2/12/62 

Jan  61-Date 

Jan  61-DBte 

1/61        1/62  1     2.60 
2/62                        3.W 

U.S.G.S. 
U.S.G.S. 

station  is  located  2  miles  KE  of  Cedar  Springs  on  left  l)aiik 
of  West  Fork  of  Mojave  River  at  state  Hlgbuay  118  Crossing. 

traloage  area  is    3I..5  square  miles. 

V 

, 

TABLE     B-2 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUB(C    FtFT   PER    SKONOI 


('WATB   YfA« 

ST«I10M  NO. 

STAn 

ON  NAMC 

^ 

1965 

V2'22--- 

E.F. 

OF    VEST    FORK    OF    THE    MOJAVE    OIVER    ABOVE    CEDAR    SPRINGS 

I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT.        OAf\ 

J 

0.0 

0.3 

1.7 

1.7 

1.2 

32 

9.6 

2.6 

O.S 

0.1 

0.0 

0.0 

0.4 

2.0 

1.6 

1.1 

46       • 

8.S 

2.5 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

A, 4 

2.3 

1.5 

1." 

40        * 

8.0 

2.3 

0.6 

0.0 

0.0 

(1.0 

0,0 

0.3 

2.1 

1.4 

1.0 

24 

7.3 

2.2 

0.6 

0.0 

0.0 

s 

0.3 

2.0 

1.4 

O.O 

20      • 

6.2 

2.2 

0.6 

0.0 

0.0 

^ 

0.0 

0.0 

0.3 

2.0 

2.5 

1.0 

17 

5.9 

2.1 

0.5 

0.0 

0.2 

J 

0,0 

0.3 

5.7 

2.3 

1.0 

15      . 

2.2 

0.5 

0.0 

0.2 

0,0 

0.3 

3.0 

2.1 

1.0 

39      . 

4.4 

2.3 

0.4 

0.0 

0.1 

0.:- 

0.1 

0.3 

3.0 

2.0 

0.9 

81       • 

4.1 

1.9 

0.4 

0.0 

0.1 

10 

o.s 

0.4 

3.0 

1.9 

0.9 

67 

4.0 

1.7 

0.3 

0.0 

0.0 

J^ 

n.r 

0.2 

0.4 

2.9 

1.9 

1.1 

52 

4.1 

1.6 

0.3 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.! 

0.4 

2.S 

1.7 

1.6 

29 

3.7 

1.7 

0.3 

0.1 

0.0 

13 

0.0 

0.6« 

0.3 

2.7 

l.S 

2.3 

20 

3.8 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.2 

0.3 

2.6 

l.S 

l.S 

21 

3,6 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

IS 

0.0 

0.1 

0.( 

2,3 

2.0 

1.3 

25      . 

3.5 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

16 

n.n 

7." 

l.S 

1.1 

29 

3.2 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

,^ 

O," 

0.1 

o.s 

i.e 

1.3 

1.2 

37 

3.8 

1.5 

0.1 

0.0 

0.1 

0.0 

0.2» 

0.6 

1.9 

1.6 

1.1 

36 

3.1 

1.4 

0.1 

0.0 

0.2 

O.C 

0.3. 

0.7 

1.9 

1.5 

1.1 

35 

2.6 

1.4 

0.1 

0.0 

0.3 

30 

0.0 

0.3. 

1.0 

1.9 

1.5 

1.1 

33 

2.6 

1,1 

0.1 

0.0 

0.2 

31 

O.' 

0.3 

1.0 

2.0 

1.4 

1.3 

29 

3.1 

1.1 

0.1 

0.0 

0.1 

33 

0." 

0.3 

o.s 

2.1 

1.4 

1.3 

25 

3.0 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

» 

0.'^ 

o.« 

0.9 

I.e 

1.4 

1.3 

21 

3.2 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

O.J 

0.8 

3.1 

1.4 

1.3 

19 

3.3 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

M 

35 

O.O 

o.e 

O.S 

2.6 

1.4 

1.4 

18 

2,7 

1.3 

0.1 

0.0 

0.0 

25 

0.0 

0.9 

0.9 

2.2 

1.3 

1.4 

17 

2,6 

1.4 

0.1 

0.0 

0.0 

26 

0." 

0.3. 

3.4 

2.1 

1.3 

1.4 

15 

2,4 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

27 

o.*i 

0.7 

10 

2.1 

1.2 

1.2 

13 

2.3 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

» 

n.n 

0."* 

4,9 

1.3 

12 

2.2 

0.9 

0.1 

0.0 

0.1 

29 

0.* 

0.5 

2.6 

2.0 

1.3 

11 

2.5 

0.9 

0.1 

0.0 

0.1 

30 

31 

0.^ 

2.0. 

1.9 

12 

2.6 

0.1 

0.0 

11 

O.O 

0.3 

1.3 

2.4 

1.7 

1.6 

29.3 

4,1 

1.6 

C.3 

0.0 

O.I 

MEA» 

0.0 

0.9 

10.0 

5.7 

2.5 

12.0 

81.0 

9,6 

2.6 

C.S 

0.1 

0.3 

MAX 

MIN 

0.0 

O.O 

0.3 

1.7 

1.2 

0.9 

11." 

2.2 

0.9 

0.1 

0.0 

0.0 

MM. 

l#CR 

IT 

7S 

146 

0? 

97 

1741 

252 

95 

!6 

4CF^ 

/■                           MAXIMUM                           \ 

C                           MINIMUM                           \ 

OfiCMAICt 

3.5 
V                  > 

IMSCHMtGE 

GAGC  KT. 

fc.85 

MO. 

3 

31 

19C0 

OOCMAMGC 

0.0 

OAGtHl 

To 

04, 

TWC 

0000 

/"        TOTAL        ^ 


{                                  LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 "\ 

LATITUDE 

LONGITUDE          '  's||Vai  " 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
OMLT 

PERIOD 

GAGE 

REF 

DATUM 

CFS             GAGE  HT               DATE 

FROM          TO 

3^*  16.3' 

m-  17. 5'       S.1C  m  u 

i4&;             '-05            3'3l/65 

Mar  61-DQte 

H»r  61-aa-.e 

3  c'l    lo'i: 
11/61 

2^31 

U.S. O.S. 

Statico  is  located  2.2  siiles  east  of  Cedar  Springs  on  the  right  hank 
of  the  za.st  Fork  of  the  West  FOrfc  of  Hojave  River. 

Draina^  ai 

ree  is  LL.5  square  alles. 

J 
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TABLE    B-2 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FtET    Pt«    SKOND) 


(■MUa  TtAI 

STATION  HO. 

STATION  NAMf 

N 

1965 

w?8?i3n 

WEST    rORK    OF    THE    HOJAVE    RIVER    ABOVE    CEDAR    SPRINGS 

y 

f1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

»A^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.3 

0.2 

15      • 

2.5 

1.1 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

n.3 

0.2 

25      • 

2.5 

1.1 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.2 

24      • 

2.4 

1.0 

0.3 

0.1 

0.0 

O.n 

0.0 

0.0 

0.3 

0.2 

n.2 

13 

2.3 

0.9 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.2 

0.2 

9.1* 

2.3 

0.9 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

0.2 

7.0 

2.3 

0.8 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

0.3 

0.2 

5.9' 

2.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

o.o 

0.7 

0.3 

0.2 

?8       • 

2.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.3 

0.2 

26 

2.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.3 

0.2 

20 

2.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.1 

0.0 

O.A 

0.3 

0.3 

!3 

2.1 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

„ 

0.0 

O.l 

0.0 

O.A 

0.3 

0.3 

9.8 

1.9 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.2 

0.0 

0.4 

0.3 

0.4 

9.2 

1.6 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

1} 

0.0 

0.1 

0.0 

0.4 

0.3 

0.3 

10 

1.4 

0.7 

O.I 

0.0 

0.0 

14 

0.0 

0.1 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

12 

1.1 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

15 

0.0 

0.1 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

12 

1.0 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

It 

0.0 

0.2 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

12 

0.9 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

10 

0.8 

0.6 

o.l 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

8.3 

0.8 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

19 

» 

0.0 

0.0« 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

6.7 

0.8 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

w 

„ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

5.5 

0.7 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

5.1 

0.7 

0.4 

0.1 

0.0 

CO 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.2 

0.2 

0.2 

4,7 

0.7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

» 

0.0 

0.1. 

0.0 

0.3 

0.2 

0.2 

4.4 

".7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

» 

u 

0.0 

0,1» 

0.0 

0.3 

0.2 

0.2 

3.8 

0.7 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

3.5 

0.6 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1* 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

3.3 

0.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

w 

3g 

0.0 

0.1 

0.6. 

0.2 

0.2 

0.2 

3.1 

1.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

■a 

29 

0.0 

0.0 

0.2 

0.4 

0.2 

2.8 

1.2 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

■n 

30 

0.0« 

0.0 

0.1 

0.3 

0.2 

2.6 

1.1 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

0.0 

0.1 

0.3 

0.5 

1.1 

0.1 

0.0 

31 

MIAN 

0.0 

0.1 

0.0 

0.3 

C.3 

0.3 

10.5 

'.4 

0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

MIA^ 

MAX 

0.0 

0.2 

0.6 

0.9 

0.3 

0.5 

28. n 

2.5 

1.1 

0.1 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

C.2 

C.2 

2.6 

'.6 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

MIN. 

Vac  ft 

? 

3 

20 

15 

15 

6?4 

«0 

39 

9 

1 

^.) 

f                           MAXrMUM                           ^ 

(                            M  IN  t  MUM                           ^ 

^-r:.] 

76.0 

V 

4.99 

MO 

°*fl 

1300 

DISCHARGE 

0.0 

GAGE  MT. 

10 

1 

TIME 

0000 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  »  SEC    T    4  R 
S.B.B  SM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 
ON 
CAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT               DATE 

FROM          TO 

3l>*  17.1' 

117"    22.5' 

SW2  221   5k' 

337 

5.55            2/12/62 

yet  61-Date 

Feb  61 -Date 

2/61 

3.21 

u.s.o.s. 

Station  Is  located  2.6  miles  west  of  Cedar  Sprtngs 
of  the  West  Fork  of  Mojave  Rl>fer. 

on  the  left  bank 

Drainage  a 

rea  is  3-2  m 

jare  miles. 

TABLE    e-2 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

|IN   CUBIC   RET   P{R    SKONDI 


(viAim  nuL 

STATKM  NO. 

STATION  NAME                                                                                                                                         > 

1965 

U03?330 

ELIZABETH    LAKE    CANVON    CREEK    ABOVE    CASTAIC 

StPT.        DAY 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

0.0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

o.b 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 


0.1 
O.J 
0.2 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
OiO 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


.   ESTIMATB) 

■  NO  wco«o 

DISCHARGE  MEASUREMB4T  OR 


r                      MAXIMUM                       ^ 

OlSOIAKe 

1.2 

DfSOtAIGi 

2IM 

3.68 

"4 

9 

1930 

04SO1AtGC 

0.0 

CAGC  MX-      MO 

1 

0000 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOO  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC    T   &R 

s.e.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS              OAGE  HT               DATE 

FRON          TO 

3k'  33.7' 

US*  Sk.Z' 

SKSk  £1  16U 

IklO                 5.20              2/11/62 

Jan  62-lBte 

Jan  62-raite 

1/62        1/63 
2/63 

1.82 
2.15 

Local 
Local 

StAtioo  Is  located  3.9  mlleB  north  of  intersectloo  of  Castalc  CaiQraa  Boad 
and  Elizabeth  LaJce  Canyon  Road  en  left  task  of  straaa  at  Caosron 
Christian  Caap. 

Dndna^  a 

rea  la  1.5.7  s 

quare  olles. 
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TABLE    B-2 

DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC  nv  nt  seconoi 


rwAia  ru* 


STATION  NO. 


STATION  NAMI 

C«STA1C    COEEK    ABOVE    CORDOVA    RANCH 


[1)AY 

OCT. 

NOV. 

DK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

^ 

n.fi 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

3.7» 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n,i 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

5.0» 

1,3 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

19       • 

1.3 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

O.c 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

20 

1.2 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

3.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.4 

1,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21      • 

1.1 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

52      • 

1.0 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

69      • 

0.7 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28      • 

0.6 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

0.6 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

15      • 

0.6 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

9.2» 

0.5 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

9.5 

0.4 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

S,8* 

0.3 

0,0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7,9 

0.2 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

6.2 

0.2 

0,0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

5.4» 

0.2 

0,0 

O.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

2.3 

0,0 

0.0 

0.0 

5.0 

0,1 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

O.J 

0,0 

0,0 

0.0 

4,5 

0,1 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

3,9 

0,1 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

3.6 

0,1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

M 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

3.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u 

M 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a 

U 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

77 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

» 

29 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

M 

» 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

1.5 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

n.n 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

0,0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11.4 

0.5 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

M£An 

0.0 

0,0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

69.0 

1.3 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

MIN 

0.0 

0,0 

0.0 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

NR 

0,0 

0.0 

MIN 

\f<:n 

5 

675 

30 

NR 

Acnj 

E  -  ESTIMATED 
NR  -  NO  SKORD 
■    -   DISCHARGC   MEASUREMENT   OR 

OeSERVATION  OF   ROW   MADE  THIS   I 


f     MEAN      \ 

r 

MAXIMUM                           ^ 

r 

MINIM 

M                         ^ 

DBCMABOt 

NR 
\                    J 

wsc 

MARGE 

NR 

GAGE  Hf. 

MO. 

OAV 

""J 

NR 

GACf  HI 

DAY 

™* 

LOCATION 

HAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

S.B.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS         1     GAGE  HT.              DATE 

FROM 

TO 

^'  36.7 

U8'  39.8' 

1E22  6M  17W 

3T90        1    5.35              2/U/62 

Jan  62-Datc 

Jan  62-Date 

1/62 
3/62 
2/63 

2/62 
2/63 

2.10 
1.53 
2.23 

Local 
Local 
Local 

station  Is  located  6.7  niles  vert  of  EU 
on  Castaic  Canyon  Rood  on  left  bank. 

zabetb  lAke  Canyon  Boed 

Drainage  a 

rea  is  65-0  6 

quare  miles. 
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HGURE    B-4 


I  I    MtT«ooOLiT»H  wATCK  District 

^^^^    coacmell*  valley  county  water  district 


m 


PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT 
IMPERIAL  IRRISATION  DISTRICT 

YUMA   PROJECT  RESERVATION  DIVISION 


??. 


WATER    YEAR-OCTOBER  I  THROUGH    SEPTEMBER  30 


NET     DIVERSIONS   OF    WATER     TO    CALIFORNIA 
FROM    THE    COLORADO    RIVER 


DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES.  SOUTHERN  DISTRICT,  1967 


FIGURE  B-5 


WATER    YEAR  -  OCTOBER   I    THROUGH    SEPTEMBER   30 


HISTORICAL 


IMPORTATIONS 
SOUTHERN 


OF  WATER 

CALIFORNIA 


TO 


COASTAL 


DEPARTMENT   OF  WATER   RESOURCES,  SOUTHERN   DISTRICT,  1967 
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lABLE  B-3 

MCWTHLY  WATER  CCWTElfr  OF  SELECTED  SURFACE  RESERVOIRS 

Dl  OR  SUPPLynW  WATER  TO  SCWHERH  CALIFORBIA 

OCTOBER  1,   196<«  TO  SEPHMffiR  30,   1965 


Drainage  province 

Reservoir 

Active 
capacity. 

Water 

in  Etorage 

on  first  day  of  aonth.  In  a 

cre-feet 

ftnd   ^treaa 

October 

|Norvenber 

IDecember 

January 

'February  ^ 

Ihrch      ;     April             Hay 

;     June 

;     July 

[  August 

'Septeaber 

Old  Creek 

Whale  Rock 

uo.ooo 

Santa  Ynez 
River 

Gibralt&r 
Cacbuoa 

201.  ,900 

Santa  mrla 
River 

Tritchell 

250,000 

Los  Angeles 

Coyote  Creek 
Plru  Creek 
Bouquet  Creek 

Casltas 
Lake  Plru 
Bouquet  Canyon 

2U8,000 
100,000 
36,510 

Rueh  Civ«k  GifuA  lAke 

Own^  River         Lake  Cxcvley 
BbIum  (Soothl 

Colorado  River 
Basin 

Colorado  River  I^ite  Mead 
LAke  Mojave 
Lake  Savasu 

Santa  Aoa 

Bear  Creek  Bear  Valley 

San  Jacinto 

River  lAke  Heiaet 

Railroad  Canyon** 
Cajalco  Creek     Lake  Mathevs** 
Santiago  Creek  Gantiaeo** 


San  DleRO 

Teaecula  Creek 
San  Luis  Rey 

River 
Santa  Xsabel 

Creek 
San  Dlegulto 

River 
San  Vicente 

Creek 
Boulder  Creek 
Quail  Canyon 

San  Diego 

River 
Sveetveter 

River 

Otny  River 

Cottoovood 

Creek 


183,1.70 
58,530 


2T,2Cfr,000 

1,810,000 

619,000 


13,«» 
H,700 
182,000 
25,000 


Vail 

Lake  Bensbaw 

Sutherland 

Lake  Bod«es<» 

Sao  Vicente  lAke** 
Cuyannca 

Lake  Jennings** 

El  Capltan  lAke** 

lAke  Loveland 
Suectwater  (Haln)«t 
Ujwer  Otay  lAkc** 


9,887        9,'<52 


'*,''U      39,384        39,008 
6,353        6,orU  5,823 

29,39''      29,280       26,725 


31,5W>  29,y71  28,380 
124,319  115,366  11£,965 
16,628      15,833        17,887 


11,623*    11,315*      11,215* 

1,31>1*      1,U7*        l,Wi* 

5W**  550*  5W»* 


2,631        2,l<23 


1+9,500 

1914,320 

29,700 

33,550 

90,230 
11,600 

10,500 

112,800 

25,250 
27,150 
56,520 


1,500 

110,U3 

5,700 


',825 


1,516  1,1.85 

5,270  5,171. 

2,81.7  2,787 

2,592  2,573 

59,030  56,395 

0  0 

■4,090  l.,100 

8,821  8,650 

1,372  1,357 

2,622  2,502 

2,500  2,lill5 

252  235 

1,050  1,029 


14,1.90 

i,5oe 
5,920 

2,788 

3,065 

56,3142 
0 

14,080 

8,621. 

1,357 
2,5114 
2,llll5 


9,351        10,933        U,206        ll,".!        I2,l0e        12,ll46        12,098        11,91.6        11,776 


140,373 
5,99T 

9,90l4 


1*0,312 
6,01.1 
13,900 


l40,l82  Ii2,7i42  147,619 
6,196  6,252  8,353 
214,71.14        29,736        314,335 


31,920  32,303  33,558 
118,172  1214,736  UO,650 
214,376        29,375        32.173 


146,769  145,896 

7,283  7,125 

3''.626  33,302 

33,9k7  1.3,003 

Ul4,176  133,669 


'.'..598 
6,803 
32,160 


146,001 
158,317 
■'2,162 


143,012 
6,501 
31.157 


I48,51l4 
173,626 
",095 


U,136*      11,289*      U,36l*      U,151»      U,723*      13,209*      114,802*      114,660*      114,659* 

1,588*        1,680*        1,683*        1,663*        1.713*        1,788*        1,721*        1,550*        1,120* 

536*  5^3*  517*  535*  5148*  597*  587*  579*  560* 


1,1.06 

131,789 

'',l'35 


1,523 
6,662 
2,791' 
2,652 
59,209 


1,0614  1,210 

1,3^  993 

153,891  11414,327 

14,520  6,1480 


>629 


1,366 
2,14714 
2,li62 


1,537 

7,091 

2,791* 

2,286 

60,9*5 
33 

li,6l40 


1,368 
2,1*26 
2,li62 


1,560 

6,585 

2,830 

2,1*1*0 

62,1*1.6 
90 

l.,6<77 


2,1.62 

265 
1,050 


1,328 

14,350 

1140,267 

8.395 


1,585 
6,653 
2,650 
1,910 

66,276 

99 

i4,7l7 


2,l462 

2714 
1,050 


7,579         8,''0l4  7,785         7,269 


2,172 

5,606 

167,300 

9,050 


3,6liO 
1,667 


2,337 

5,01,9 

1149,7142 

8,910 


2,305 

8,265 

3,6l4l 

1,523 

72,661 
0 

■4.728 


2,368 
l4,bl*6 

1148,603 
12,885 


2,2143 

7,911 

3,587 

I,l4l9 

73,'<3 
0 

11,762 


2,131" 
2,l479 
2,762 


2,135 
2.500 
2,701, 


2,113 
2,6914 
2,626 


2.265 

3,5714 

126,279 

10.175 


2.152 

6.517 

3,503 

1.258 

69,9714 
0 

l',6W) 


U,58U        11., 213        15,3014        15,096        ll*.863 


2,066 
2,667 
2,536 


2,060 

5,61.0 

3.396 

1,169 

66,109 
0 

l'.193 

11*.  591 

2.012 
2,61.6 

2,l4l45 


STATt  OF  CALIFORNIA 

THE   RESOURCES  AGENCY 
DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

SOUTHERN   DISTRICT 

HYOROLOGIC    DATA,  1965 


NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS 
OF  HYDROLOGIC  AREAS 
CENTRAL  COASTAL  DRAINAGE  PROVINCE  (T) 


W-11.00 

W-12.00 

W-13.00 
11-13. AO 
H-13.B0 

W-14.00 

w-15.00 
N-IS'AO 
W-15.B0 

11-16.00 

W-IT.OO 

X-18.00 

W-19.00 

w-20.00 
H-20.A0 

u-20.eo 
w-20.ei 

W-20.B2 
l(-20.C0 


W-20.D3 
11-20. EC 
H-20.F0 
U-20.G0 


LEGEND 

I^^B^i^       DRAINAGE   PHOVINCC  SOUNOAKT 

_—    — ^      MTOKOLOCIC  UNIT  BOUNOART 
.  HrOROLOCIC  SUSUNIT  aOUNOART 

—  —  —  —  —      MTOROLOCIC   SUBAKEA   aoUNDART 
2BS  AREAL    coot   NUMBER 

TER   SEARING  SEOIMENTS 


<z> 


STATE  OF  CALirORNIA 

THK  RCaOURCK*  AOCNCY 

DEPARTMENT  OF   WATER   RESOURCES 

SOUTHERN   DISTRICT 

HYOROLOGIC    0ATA,l9b5 

NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS 

OF  HYDROLOGIC  AREAS 
LAHONTAN  DRAINAGE  PROVINCE  (W) 

KALt    OF    MILCt 


DRAINAGE  PKOVINCE  SOUNOART 
HYOfKH-OCIC  UNIT  BOUNOART 
HTOKOLOCIC  SUBUNIT  tOUNOART 
HTDROLOCIC  SuaARCA  BOUNOART 
ARCAL    CODE    HUMBCR 
WATER  BEARING  SEDIMENTS 


STATE  OF  CALIFORNIA 

THE  RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT  OF   WATER    RESOURCES 

SOUTHERN  DISTRICT 

HYDROLOGIC    DATA,  1965 

NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS 
OF  HYDROLOGIC  AREAS 
DRADO  RIVER  BASIN  DRAINAGE  PROVINCE  (X) 

SCALE    OF     MILES 
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